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Да ведама падпісчыкаў! 


У 2014 г. у Хе 12 “Кніжнага летапісу" 
будуць змешчаны дзяржаўныя бібліяграфічныя паказальнікі: 
"Кніжны летапіс", "Летапіс выяўленчых выданняў", 


за 


“Летапіс картаграфічных выданняў", "Летапіс нотных выданняў". 


О Дзяржаўная ўстанова "Нацыянальная 
кніжная палата Беларусі", 2014 


ПРАДМОВА 


"Кніжны летапіс" - штомесячны дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік, прызначаны 
для інфармавання грамадскасці аб тэкставых кніжных выданнях, якія выходзяць на тэрыто- 
рыі Рэспублікі Беларусь, а таксама аб кнігах і брашурах, што друкуюцца за мяжой па заказах 
айчынных выдаўцоў і паступаюць у Нацыянальную кніжную палату Беларусі ў якасці аба- 
вязковага бясплатнага экзэмпляра згодна з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 
"Аб зацвярджэнні Палажэння аб абавязковым бясплатным экзэмпляры дакументаў і прыз- 
нанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь" ад З верасня 2008 г. 
Хе 1284. 

Пасля апрацоўкі абавязковыя бясплатныя экзэмпляры выданняў падлягаюць вечнаму за- 
хоўванню ў архіве друку Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі. 

Пачатак выдання “Летапісу друку Беларусі" і "Кніжнага летапісу" -. 1924 год. Па 2006 год ук- 
лючна "Кніжны летапіс" разам з іншымі тыпамі летапісаў выходзіў у складзе аб'яднанага 
выпуску "Летапісу друку Беларусі". З 2007 года з'яўляецца самастойным выданнем. 

Бягучыя выпускі "Кніжнага летапісу" штогод кумуліруюцца ў асобным бібліяграфічным 
выданні "Кнігі Беларусі". 

Адбор выданняў для "Кніжнага летапісу" ажыццяўляецца ў адпаведнасці з інструкцыяй 
“Отбор и государственная регистрация изданий" (Мінск : НКП Беларусі, 2006). Выданні, якія 
паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем на два гады і больш, у 
бягучым годзе ўлічваюцца на агульнай падставе. 

Бібліяграфічныя запісы складаюцца ў адпаведнасці з міждзяржаўнымі стандартамі 
“ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Обіцие требования и 
правила составления", “ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Обіцие требова- 
ния и правила составления". 

У бібліяграфічных запісах прымяняюцца скарачэнні слоў і словазлучэнняў у адпа- 
веднасці са "Спісам скарачэнняў слоў у бібліяграфічных запісах для выданняў Нацыянальнай 
кніжнай палаты Беларусі", які складзены з улікам патрабаванняў дзяржаўнага стандарта Рэс- 
публікі Беларусь “СТБ 7.12-2001. Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на бе- 
ларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы", міждзяржаўнага стандарта "ГОСТ 7.12-93. 
Библиографическая запись. Сокраіцение слов на русском языке. Обіцие требования и правила" 
і стандарта "ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокраіцение слов и сло- 
восочетаний на иностранных европейских языках". 

Мова бібліяграфічных запісаў адпавядае мове выхадных звестак выдання, калі ў ім вы- 
карыстана кірылічная ці лацінская графіка. Бібліяграфічныя запісы на замежных мовах 
суправаджаюцца перакладам асноўных бібліяграфічных звестак (загаловак, назва) на бела- 
рускую мову. Выданні на ідыш альбо з выкарыстаннем арабскай вязі і т. п. апісваюцца ў пе- 
ракладзе на беларускую мову з пазначэннем у вобласці заўваг мовы выдання. 

Бібліяграфічныя запісы групуюцца згодна схеме "Размяшчэнне бібліяграфічных запісаў 
у "Летапісе друку Беларусі" на аснове Універсальнай дзесятковай класіфікацыі" (Мінск, 2013). 
Схема друкуецца ў канцы першага нумара "Кніжнага летапісу". 

Пры размяшчэнні бібліяграфічных запісаў унутры раздзелаў і рубрык у дапаможных па- 
казальніках вытрымліваецца прынцып размяшчэння па двух змешаных моўных радах: спа- 
чатку - на беларускай і рускай мовах, потым - на замежных мовах. 

Нумарацыя ў "Кніжным летапісе" суцэльная на працягу года. 

Бібліяграфічныя запісы на кнігі і брашуры ўключаюць: 

з. парадкавы нумар запісу; 

9. загаловак бібліяграфічнага запісу; 

з. бібліяграфічнае апісанне; 

з. нумар дзяржаўнай рэгістрацыі, пад якім выданне зарэгістравана ў кніжнай палаце 

(складаецца з апошніх лічбаў года і парадкавага нумара, напрыклад: [13-100]); 

9. індэкс Універсальнай дзесятковай класіфікацыі. 


Кожны нумар "Кніжнага летапісу" забяспечаны наступнымі дапаможнымі паказальнікамі: 
імянным; 

прадметным; 

загалоўкаў; 

геаграфічным; 

серый; 

моў (акрамя беларускай 1 рускай), на якіх надрукаваны кнігі; 

памылковых ІВ; 

нумароў бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, выпушчаныя з удзелам 
беларускіх выдаўцоў; 

Р. нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што паступілі са спазненнем. 

Імянны паказальнік уключае імёны аўтараў, складальнікаў, рэдактараў, перакладчыкаў, 
аўтараў апрацовак, прадмоў і пасляслоўяў, мастакоў, каментатараў, іншых асоб, якія ўдзельнічалі 
ў стварэнні выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Нумары, якія 
адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі. Аўтары з 
аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб'ядноўваюцца ў адной рубрыцы. 

Прадметны паказальнік раскрывае змест выданняў. Складаецца з алфавітнага пераліку 
прадметных рубрык і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. Паказальнік не адлюст- 
роўвае змест шматтэмных выданняў, падручнікаў для агульнаадукацыйнай школы, твораў 
мастацкай літаратуры, выданняў. на замежных мовах і некаторых іншых выданняў. 

Паказальнік загалоўкаў з'яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў за выклю- 
чэннем выданняў, што апісаны пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы. 

Геаграфічны паказальнік змяшчае назвы фізіка-геаграфічных аб'ектаў, палітыка-адмі- 
ністрацыйных і адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак 1 іншых геаграфічных аб'ектаў, якія 
ўпамінаюцца ў бібліяграфічных запісах. Тэматычныя падрубрыкі фармулююцца на аснове 

рубрык Універсальнай дзесятковай класіфікацыі і прыводзяцца ў алфавітным парадку. 

Паказальнік серый уключае назвы серый і парадкавыя нумары бібліяграфічных запісаў 
на выданні, якія выйшлі ў серыі. 

Паказальнік моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі, складаецца з 
алфавітнага пераліку назваў моў і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. 

Паказальнік памылковых І5ВМ - нумарацыйны пералік памылковых І5ВІМ. Памылкай 
лічыцца: 

- парушэнне структуры нумара; 
- ранейшае выкарыстанне нумара ў іншым выданні; 
--. прыналежнасць нумара іншаму выдаўцу. 

У бібліяграфічных запісах такія нумары пазначаюцца словам "памылковы" альбо "оши- 
бочный" у круглых дужках. 

Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, выпушчаныя з 
удзелам беларускіх выдаўцоў - пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што 
надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць І5ВХ беларускіх выдаўцоў. 

Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на выданні, якія паступілі ў 
Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем - пералік нумароў бібліяграфічных 
запісаў на выданні, што паступілі ў кніжную палату на працягу ўліковага года са спазненнем 
на два гады і больш. 

Структура і выдавецкае афармленне "Кніжнага летапісу" адпавядае міждзяржаўнаму 
стандарту "ГОСТ 7.61-96. Издания. Государственные (национальные) библиографические 
указатели. Обіцие требования", а таксама міжнародным рэкамендацыям у галіне крыніц на- 
цыянальнай бібліяграфіі з улікам беларускіх асаблівасцей і гістарычных традыцый. 


5.0. 8. 0-08:8::4::04; 


Дзяржаўная бібліяграфія Беларусі ў інтэрнэце: 
Вр:/пабосК.оге.бу 


РЕЕРАСЕ 


Те "'Сагопісіе оЁ Воск" і5 Фе попу 5іаіе бібііоегарру «ез5іепед бог іпбогтіпе оГ аП 
Кіпё5 оЁргіпіед іехі5 едібопз іп а БосК Ёогт у/ріс8 аге рубІізВед іп пе іеггііогу оЁ е ЕеробІіс оў 
Веіагі5 аз уе аз оЁ е едійоп5 у/пісЁ аге рубіізреё абтоад Бу гедце5і оў роте робІізрег5 апа ео 
109 Фе Майопа! Воск Сратбетг аз а сотрцізогу Ёее сору іп ассог4апсе угійр бе Кезоіціоп оЁ е 
Соцпсі! о Міпізіег5 оГ е КерцбІіс оГ Веіапіз "Оп Арргоуа! оЁ ЕеешШайоп5 оп Г.ега! Рерозіі Сору 
оЁ Роситепі5 апа фе СапсеПайоп о? Боте Ке50іцйоп5 о Соуегателі оЁ Фе КерцибІіс о Ве]а- 
газ" оп Зер(етбег 3, 2008 Мо. 1284. 

АЙег герізітайоп апі ргосез5зіпе Фе сотрцізогу Ёее соріез оЁ ебійоп5 аге іо Бе Черозііей 
регрейаПу аг пе Рге55 Агсріуа! Рерозіюогу бог бе Майопа! Воск Сратбег оЁ Ве]агіі5. 

Тае Бегіппіпе оЁ бе "Сргопісіе оЁ пе Ргез5 оГ Веіапі5" апа "Сігопісіе о? Воск5" рубІісайоп - 
1924. Бог 2006 іпсІч5іуе бе "Сргопісіе оЁ Воск" іІогебег уі ойег ўурез оЁ сргопісіез Іей іп 
зспісішге оЁ Фе "СЬргопісіе оГ пе Рге55 оЁ Ве!агі5". Егопа 2007 і5 іп4ерепёепі едібоп. 

Те попіШу і550е5 оГ бе "Сргопісіе оЁ ВосК5" аге ситшШаіед еуегу уеаг іп а 5іпеіе БіБІіо- 
ггарріс едібоп "Воск оЁ Ве]агі". 

Зе]есйоп оЁ едійоп5 бог бе "Сргопісіе оЁ Воок5" і5 саггіед ой іп ассогЧапсе ўі бе теўо іс бі- 
гесбоп5 ап іазігусйоп оп 5еіесбоп (Міпзк : ХКР оЁ ВеІапі5, 2006). Тае едійоп5 у/рісй ў'епё ю 
е Майопа! Воск Сраптбег оЁ Ве]агіз улі Че]ау о? іўго ог тоге уеаг5 аге ассоцпіед іп а сштепі 
уеаг оп гепега! егоцпсі5. 

Тае БіЫіоггарріе гесогі5 аге сотрозед ассоііпе іо бе іпіегеоуегатепіа! зіапвагі5 "СО5Т 
7.1-2003. ВіЫПіоггарііе Кесог. ВіЫіоггарріс Резсгірбоп. Сепега! Кедцігетепіз апа Кше5 оЁ 
Сотрозідоп", "СО5Т 7.80-2000. ВіЫісегарріе Кесогі. Неадіпе. бепега! Кедпігетепіз апа 
Кше5 оЁ СотрозіЧоп". 

Іо бе бібііоггарПіс гесогё5 е аббгеуіаіей угогё5 апад ууога сотбіпайопз аге ц5ед ассогіпе 
ю е "Іізё оў Аббгеуіайоп5 ог Уогі5 іп ВіБіоггарріс Кесогі5 ўог Е(іцоп5 о бе Мадопа! Воск 
Срапбег оЁ Ве]агіи5" апа улі е гедцігетепі5 оЁ Фе гоуегатепі зіапдага оЁ е ВЕерцЫІіс оЁ Веіагиз 
“5ТВ 7.12-2001. ВіЫІіоггарріс Кесога. Аббгеуіайоп оЁ Уогё5 адд “Уогі-Сотбіпайопс іп бе 
Вуеіогіззіап І.апецаее. Сепега! Кедцігетепіз апад Еше5", бе іпіегеоуегатепіа! 5іапаага 
“СОБТ 7.12-93. Вібіоегарріс Кесогё. АбБбгеуіайбоп оЁ Уога5 іп бе Ец55іап Гапецаге. Сепега! 
Кедцігетепі5 апё Еше5", бе зіапдагі "СОЗТ 7.11-2004 (І5О 832:1994). ВіЫісггариіс Кесоіч. 
Аббгеуіадоп оЁ Уог5 апа Уога-Сотбіпайоп5 іп Еогеіеп Есгореап Гапецатгез". 

Тае Іапецаге оЁ БіЫіоггарріс гесога5 соггезропі5 Юю е Іапецаее оЁ бе едійоп ітргіпі5 іЁ 
СугШс ог Гайп егарВіс і5 п5ед іа іё. Тре БіЫіоггар[іе гесога5 іп Ёогеіеп Іапецаее5 аге ассотра- 
піеа ўі ігапзІабоп іпю е Вуе]огцз5іап Іапецаее оЁ е Базіс іЫіоегарріе Фаіа (беабіпе оў а 
гесоііі, ёе). Тре едіцоп5 іп У ідіз8 ог бозе піШіпе Агабіс срагасіег5 еіс. аге Чессгібед іп ігап5- 
Іароп іпюю е Вуе!оги5зіап Іапецаее уі іп4ісабоп о? е Іапецаее оЁ пе іехі іп бе бе] оў сот- 
тепі(5. 

Тае БЫІіоггарВіс гесога5 аге ггопред ассоі4іпе іо бе зсрете "РІіасетепі о ВіЫіоегарвіс 
Кесога5 іп бе "Сігопісіе оЁ бе Ргез5 оў Ве]аги5" оп е Вазі5 оЁ Фе Опіуегва! Гесіта! СІаз5ій- 
сайоп" (Міпк, 2013). Тре зсрете із робіізреё аі Фе еп о? бе ёгі із5пе оЁ Фе "Сргопісіе 
оЁ Воок". 

Аі ріІасіпе бібІіоегарПіс гесогі5 іпзіЧе зесфоп5 апа іп ацхШагу БЫіоггарру бе аірвабейс 
ргіпсірІе оЁрІасетепі "бу гоў": іа фе Вуеіогиз5іап, Ки55іап ап богеіеп Іапецагез. 

Те питегайоп об ЫіЬіоггарВіс гесог 5 іа Фе "СЬгопісіе оГ Воск" і5 50[іФ дугіпе а уеаг. 


Тре БіЫіоегарПіс гесогі5 бог Боск5 апа Бгосришгез іпсІцае: 

в. паупбег оЁбібІіоггарПіс гесога; 

9. реадіпе оГЫіЫіоегарПіс гесогё; 

в. БібііоегарПіс 4е5сгірйоп; 

9. пипбег оЁ гоуегатепі гегізітгадоп ппаег ў/іср е едібоп і5 гегізіегеа аб бе Мабопаі 
Воск Срапбег оЁ Веіагі5 (соп5і5і5 оЁ Іа: (ігіі5 о а уеаг апа зіюсК пипбег, бог ехатріе: 
[13-1007); 

9. іп4ех обе Юпіуегза! Ресіта! СІазвійсайоп. 

Еасё із5це оЁ е "Сргопісіе оў Воск" і5 штісрВед ўлійр ацхШагу іаехез: 

пате іпаех; 

зцбўесі іпаех; 

Не5 іпаех; 

веоггарПіс іпаех; 

зегіез іпаех; 

іпдех оЁ е Іапецарез (ехсері Ве]агізіап апа Куз51ап) іа уўВіс8 бе Боок аге руЫІізред; 

іпаех оЁ гігопедоц І5ВМ; 

поптегісга! іааех оў бібіогтарПіс гесогі5 ўог Фе боск5 епіегед бе Майопа! Воск Срапбег 

оЁ Ве]агі5 Беіпе Іа(е (уо уеаг5 ог тоге. 

Мате Іпаех іпудіуез патез оГ ацірог5, сотріІег5, ебібо15, ігапзІаіог5, ацірог5 оЁ папаііпе, 
ргебасе5 апі розЧасе5, раіпіег5, соттепіаіюог5 апа оег рег5оп5 рагіісіраіед іп сгеадоп оЁ 015, 
апі питбеі5 оЁ соггезропіпе біЫІіоггарріс гесогё. Тре ацог5 рауіпе зітПаг зигпапез ап іпі- 
да!5 аге сопабіпед іп опе гобгіе. Тре пипбегз геіагеё ію папте5 оЁ Фе регзоп5 іпсІчаеё іп Ве БЬІіо- 
ггарру Бу ўеайше оЁа регзоппёі, аге іо бе (аКеп іп гоцад Бгаскеі5. 

Забўесё Іпаех геуеа!5 е едібоп сопіепі5. Іі соп5ізі5 оЁ аіррабейсе 1Іі5ё оЁ з50бўесі гобгісе апа 
попабег5 оЁ соггезропаіпе бібіоггарВіс гесогі5. 5псВ іп4ех Чое5 поі геЙесі іе сопіепі5 оЁ еі- 
поп іп тапу (петез, іех(босК5 бог зсрооІ5 оЁ еепега! ейцсайоп, уотк5 о Іегашге, еёійоп5 іп 
богеіеп Іапецаее5 апа обег едійоп5. 

ТіЧез Іпаех іпудІуез Ёре аіррабейе Іі5і оГ без о еёіцопс (ехсері е едібоп5 Че5сгібед ипаег 
ре реабіпе). 

Сеоггарйіс Іпёех іпудІуез Фе пате5 оЁ ррузіса!-веоегарпіс обўесі5, роПіса]І-адтіпізігануе 
апа афдтіпізігайуе апё іеггіюгіа! агеаз апё обег геоггарріса! обўесі5, у/рісЁ аге тепбопед іп Біб- 
Поггарріс гесога5. Тре бетайс 500-побгіс5 аге богтШаіед оп бе Базі5 оЁ е гобгісе оЁ бе Опі- 
уегза! Ресіта! СІаззійсайоп. АЙ гобгісз аге гіуеп іа аіррабейс огаег. 

Зегіе5 Іадех іпуоІуе5 бе папе оЁ 5егіе5 апа питбег5 оў БібІіогтарПіс гесог(5 бог пе ебійоп5 
і550е4 іп а 5егіе5. 

Іпаех оЁ бе Гапецаее5 (ехсері Веі!агізіап апа Куз51ап) іп у/ріср бе Воск аге РобІізред, 
соп5ізі5 об аірвабейе Іізё оЁ Іаприаге патез ап пипабег5 о? соггезропёіпе БіЫІіоггарріс гесогё5. 

Іпвех оЁ Еітопеоц5 І5ВМ - бе пипегіса! Іі5ё оЁ еггопеоц5 І5ВІ. Тре боПоўіпе і5 сопзічегей 
аз еггопеоц5: 

-. Бгеаср оГа пипбег зітісіше; 
-- рпог ц5е оРа пшпбег іп апойпег едііоп; 
--. Беіопеіпе оГа питбег іо апойпег робІізрег. 

І БіБіоггарріс гесогё5 виср пипбег5 аге іпдісаіеа Бу бе угогё "еггопедоц". 

Митегіса! Іавех оЁ ВіЫіоггарріс Кесогі5 бог фе Воск Епіеге ре Майопа! Воск Срапбег 
оЁ Веіапі5 Тую Уеаг5 ог Моге Іаіе - е Іі5і о попабег5 о БіІЫБПоггарріс гесогі5 бог сог- 
гезропаіпе едібоп5. 

Тае звчсішге апа Че5іеп оЁ бе "Сргопісіе оЁ Вооск5" тееі5 а гедцігетепі5 о? бе іпіегео- 
уегатепіа! з(апдага "СО5Т 7.61-96. Еаііопз. Соуегатепіа! (Майопаі) ВіЫМіоггарву. бепега! 
Кедцігетепі5", аз уе аз бе іпіеглайопа! гесоттеп4айоп5 іп бе бе! ог бе пабопа! Біоета- 
рру зошсе5 іаКіпе іпіо ассоцпі ре Пізіогіса! ігабіцоп5 апа зресійс Ёгашге5 оЁ Ве]агіі5. 
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Майопа! ВіМісегарВу оЁ Веіагі5 іп І(егпеі: 
Вр:/пабосК.оге.Бу 


0 НАВУКА І ВЕДЫ. АРГАНІЗАЦЫЯ. ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ. 
ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ. БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА. 
УСТАНОВЫ. ПУБЛІКАЦЫІ 


00 Агульныя пытанні навукі і культуры. Прапедэўтыка 
001 Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы 


6941. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по ито- 
гам 2011 года : аналитический доклад / [И. В. Войтов и др. ; под обіцей редакцией 
И. В. Войтова, А. М. Русецкого] ; Государственный комитет по науке и технологиям Респуб- 
лики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси. -- Минск : Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы, 2012. -- 
221 с.: ил.; 29 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Артюхин М. И., 
Костюкович Н. Н., Руденков В. М., Топольцев А. Л., Хартоник Й. А., Чечко А. П. -- 400 экз. 
-- І5ВА 978-985-6874-31-7. -- [14-2870]. 

УДК 001.89(476)"2011"(042.3) 

6942. Реестр научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно- 
технологических работ, зарегистрированных в 2011 г. / Государственный комитет по 
науке и технологиям Республики Беларусь, ГУ "Белорусский институт системного анали- 
за и информационного обеспечения научно-технической сферы" ; [авторы-составители: 
Л. В. Демидов и др. ; под редакцией И. В. Войтова]. -- Минск: БелИСА, 2012. -- 385 с.; 
29 см. -- Составители также: Акунец О. П., Енин А. В., Обухов А. В., Смирнова Л. И., Суту- 
рин А. К., Суіценко Е. Ф., Топольцев А. Л., Хартоник Й. А., Черныш А. Е. -- Указатель ор- 
ганизаций-исполнителей: с. 306-342. - 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6874-37-9. - [14-2544]. 

УДК 001 .891(083.8)"2011" 


004 Інфармацыйныя тэхналогіі. Вылічальная тэхніка. Апрацоўка даных 


6943. Богомолова, О. Б. ЕГЭ за 30 дней : информатика : экспресс-репетитор / О. Б. Бо- 
гомолова. --- Москва: АСТ: Астрель, 2013. -- 444, [1] с. : ил., схемы; 26 см. -- (Единый го- 
сударственный экзамен). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- 
І5ВМ 978-5-17-080257-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-46341-9 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-18- 
2792-9 (Харвест). - [14-2195]. 

УДК 004(075.3/.4) 

6944. Жуков, Й. іРад специально для женіцин : простые инструкций, полезные про- 
граммы, милые хитрости / Иван Жуков. -- Москва: АСТ, [2014]. -- 282 е.: ил.; 21 см. -- 
(Современный самоучитель). -- Перед выпускными данными: 12-. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978-5-17-082245-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2847-6 (Харвест) (в пер.). -- [14-2614]. 

УДК 004(075.4)-055.2 

6945. Игра-конкурс по информатике "Инфомышка-2013" : задания, решения, ответы / 
И. М. Антанович [и др.]. -- Минск: Белорусская ассоциация "Конкурсе", 2014. - 47, [1] е.: 
ил. ; 29 см. -- На обложке: участнику игры-конкурса по информатике "Инфомышка-2013". 
--. Авторы также: Бикбулатов Н. Н., Карневич Л. Г., Кугайдо А. Ю. -- 43400 экз. -- І5ВМ 
978-985-557-057-9. -- [14-2881]. 

УДК 004(075.8) 

6946. Информатика : учебное пособие для курсантов и студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" / 
П. В. Астахов [и др.]. -- Минск: ИВЦ Минфина, 2014. -- 206, [1] е.: ил., схемы; 25 см. -- 
Авторы также: Гилевский В. В., Титов О. В., Чирик И. К. -- Библиография: с. 204-205 
(31 назв.). -- 350 экз. -- І5ВМ 978-985-7060-59-7. - [14-2820]. 

УДК 004(075.8) 


6947. Климкович, Д. Учебное пособие по компьютерной грамотности для пожилых лю- 
дей : сети все возрасты покорны / [Дмитрий Климкович]. -- [Б. м. : б. и., 20142]. -- 176 .: 
ил. ; 30 см. -- Автор указан на 1-й с. -- 50 экз. -- [14-2572]. 

УДК 004(075)-053.88 

6948. Костюк, Д. А. Программирование на ассемблере в СІМОЛіпіх : методическое по- 
собие для студентов специальностей 1-40 01 02 и 1-36 04 02 / Д. А. Костюк, Г. А. Четверкина ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра электронных вычислительных машин и систем. -- Брест : БрГТУ, 
2013. -- 66 е.: ил. ; 21 см. -- Библиография: с. 66 (7 назв.). -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-493- 
272-9. -- [14-2767]. 

УДК 004.431.4(075.8) 

6949. Курьянова, Н. И. Информационные технологий : пособие : [для магистрантов и 
аспирантов] / Н. И. Курьянова, Ю. О. Волков, В. К. Пономаренко ; Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической куль- 
туры. --- Минск: БГУФК, 2013. -- 37 с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 35-36 (32 назв.). -- 
150 экз. -- І5ВМ 978-985-7076-28-4. -- [14-2634]. 

УДК 004(075.8) 

6950. Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных 
систем З Ореп з5етапйс іесрпо!огіез бог іпіеШеепі зузіет5 : О5Т15-2014 : материалы ІУ Меж- 
дународной научно-технической конференции (Минск, 20-22 февраля 2014 г.) / [редколле- 
гия: В. В. Голенков (отв. ред.) и др.]. -- Минск: БГУЙР, 2014. -- 572 е.: ил., схемы; 29 см. 
-- Часть текста параллельно на русском и английском языках. -- Часть текста на англий- 
ском и белорусском языках. -- В надзаголовке: Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники, Государственное учреждение "Администрация Парка вы- 
соких технологий". --- Библиография в конце докладов. -- Авторский указатель: с. 569-572. 
-- 140 экз. -- І5ВКМ 978-985-543-034-7. -- [14-2211]. 

УДК 004.89(082) 

6951. Программирование однокристальных микроЭВМ : лабораторный практикум по 
учебным дисциплинам "Проектирование контроллеров и специализированных вычислитель- 
ных систем" и "Микроконтроллерные устройства для студентов специальностей" 1-40 02 01 
"Вычислительные машины, системы и сети" и 1-36 04 02 "Промышленная электроника" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра электронных вычислительных машин и систем ; [составители: Разу- 


мейчик В. С. и др.]. -- Брест : БрГТУ, 2013- .-- 21 см. -- Составители также: Волков Е. Г., 
Дереченник А. С., Журавский В. И. 
Ч. 1. -- 2013. -- 35 с., включая обложку : ил. -- Библиография в конце лабораторных 


работ. -- 50 экз. -- [14-2773]. 
УДК 004:31:004.42(076.58) 
6952. Романчик, В. С. Веб-программирование : учебное пособие для студентов учреж- 
дений высшего образования по математическим специальностям / В. С. Романчик ; Белорус- 
ский государственный университет. --- Минск: БГУ, 2013. -- 406, [1] е. : ил., схемы; 24 ем. 
--. Бияблиография: с. 404-405. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-901-6. -- [14-2738]. 
УДК 004.42:004.738.5(075.8) 
6953. Рясова, С. Е. Компьютерные информационные технологии: работа в табличном 
процессоре Місгозой ОЙісе Ехсе!: сборник задач для самостоятельного решения для студен- 
тов экономических специальностей / С. Е. Рясова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Полоцкий государственный университет. -- Полоцк : ПГУ, 2014. -- 27, [2] е., 
включая обложку : ил. ; 20 см. --- Библиография: с. 28 (5 назв.). -- 30 экз. -- [14-2517]. 
УДК 004.422.636.7(076.1)(075.8) 
6954. Спиридонов, А. В. Информатика : учебно-методический комплеке для студентов 
специальностей 1-70 04 02 "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна", 
1-70 04 03 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" : в 2 ч. / А. В. Спири- 
донов ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный уни- 
верситет. --- Новополоцк : ПГУ, 2013- .-- 20 см. -- І5ВКМ 978-985-531-423-4. 
Ч. 1. -- 2013. -- 278, [1] с.: ил., схемы. -- Библиография: с. 279 (6 назв.). -- 30 экз. -- 
І5ВА 978-985-531-424-1. - [14-2520]. 
УДК 004(075.8) 


005 Кіраванне. Менеджмент 


6955. Валаханович, С. А. Пройзводственная педагогика : пособие для студентов учреж- 
дений высшего образования специальности 2-й ступени высшего образования 1-26 81 09 
“Технологии управления персоналом" и слушателей специальности переподготовки 1-26 01 76 
"Управление персоналом" / С. А. Валаханович, О. Н. Солдатова ; Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь. --- Минск: Академия управления при Президенте Респуб- 
лики Беларусь, 2013. -- 137, [1] е. : ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 105-107 (34 назв.), 
137-138 (16 назв.). -- Словарь основных терминов: с. 108-113. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985- 
527-185-8. -- [14-2345]. 

УДК 005.963(075.8/.9) 

6956. Грибанова, И. В. Товароведение : учебное пособие для учаіцихся учреждений об- 
разования, реализуюіцих образовательные программы профессионально-технического обра- 
зования по специальности "Коммерческая деятельность" / И. В. Грибанова, Л. И. Первойкина. 
2 Минск: РИПО, 2013. -- 359 с.: ил., схемы ; 21 см. -- Библиография: с. 354-356. -- 
800 экз. -- І5ВІМ 978-985-503-321-0 (в пер.). -- [14-2783]. 

УДК 005.936.43(075.32) 

6957. Логистика : (маркетинговая концепция как теоретическая основа логистического 
управления) : практикум для реализации содержания образовательных программ высшего 
образования 1-й ступени и переподготовки руководяіцих работников и специалистов / 
Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской коопера- 
ции, Кафедра коммерции и логистики ; [авторы-составители: В. И. Маргунова, Н. В. Ники- 
тик, И. Б. Юркова]. -- Гомель : БТЭЎУПК, 2014. -- 95 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 83-85. 
--. 160 экз. -- І5ВКМ 978-985-540-110-1. -- [14-2826]. 

УДК 005.932:339.138(076.58/.59) 

6958. Ониіцук, А. В. Менеджмент и организационное поведение : практикум / 
А. В. Оницук ; Министерство образования Республики Беларусь, Полесский государствен- 
ный университет. -- Пинск : ПолееГУ, 2014. -- 75 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 74-75 
(18 назв.). -- 66 экз. -- І5ВМ 978-985-516-285-9. -- [14-2425]. 

УДК [005.32-005.7](076.58) 

6959. Пешкова, Г. Д. Секретарское дело : учебное пособие для учаішцихся учреждений, 
обеспечиваюіцих получение профессионально-технического образования по учебной спе- 
циальности "Документоведение, информационное и организационное обслуживание" / 
Г. Д. Пешкова. -- 3-е изд., исправленное и дополненное. -- Минск: Вышэйшая школа, 2014. 
--. 367 с.: ил., схемы; 20 см. -- Библиография: с. 361-362. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-06- 
2337-9. -- [14-2687]. 

УДК 005.91/.92(075.32) 

6960. Сорокин, А. П. Управление современным пройзводством : учебное пособие для 
слушателей системы дополнительного образования взрослых по специальности "Экономика 
и управление на предприятий промышленности" / А. П. Сорокин ; Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь. -- Минск: Академия управления при Президенте Респуб- 
лики Беларусь, 2014. -- 224, [1] е. : схемы; 20 см. -- Библиография: с. 222-225 (38 назв.). -- 
300 экз. -- І5ВМ 978-985-527-189-6. -- [14-2344]. 

УДК 005.93(075.9) 

6961. Управление логистическими рисками : практикум для реализации содержания 
образовательных программ высшего образования 1-й ступени и переподготовки руководя- 
іцих работников и специалистов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический уни- 
верситет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и логистики ; [автор-составитель 
А. П. Бобович]. -- Гомель : БТЭУПК, 2014. -- 67 с.; 21 см. -- Библиография: с. 65-66. -- 
Глоссарий: с. 61-64. -- 100 экз. -- І5ВАМ 978-985-540-099-9. --- [14-2395]. 

УДК 005.932(076.58/.59) 


Гл. таксама Хе 7433 


006 Стандартызацыя прадукцыі, працэсаў, мер, вагаў і часу. Стандарты. 
Тэхнічныя патрабаванні. Нормы і правілы. Рэкамендацыі 


6962. 90 лет метрологии в Беларуси / Белорусский государственный институт метро- 
логий ; под обіцей редакцией Н. А. Жагоры. -- Минск: БелГИМ, 2014. -- 85, [1] с.: ил.; 
29 см. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6726-54-8. -- [14-2854]. 

УДК 006.91:061.1(476)(091) 


6963. Метрология : каталог документов : по состоянию на І января 2014 г. / Государст- 
венный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республиканское унитарное пред- 
приятие "Белорусский государственный институт метрологии". --- Минск : БелГИМ, 2014. 
-- 168 с. ; 29 см. -- Указатели нумерационный, предметный: с. 89-168. -- 70 экз. -- І5ВУ 
978-985-6726-53-1. -- [14-2335]. 

УДК 006.91(083.74)(083.82) 

6964. Техническое нормирование и стандартизация : указатель отмененных и заме- 
ненных технических нормативных правовых актов : (по состоянию на І января 2014 г.) / Го- 
сударственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт) ; [составите- 
ли: Корженевич А. Ю., Вальчевская Т. Э.]. --- Изд. официальное. -- Минск: Белорусский го- 
сударственный институт стандартизаций и сертификации, 2014. -- У, 448 с. ; 30 см. -- 
Заглавие обложки: Указатель отмененных и замененных ТНПА. -- 60 экз. -- [14-2863]. 

УДК 006.354(476)(083.7)(083.8) 


008 Цывілізацыя. Культура. Прагрэс 
Гл. Хе 7114, 7243 


01 Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі 


6965. Владимир Павлович Самсонов / Национальная академия наук Беларуси, Научно- 
практический центр по земледелию, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
библиотека им. И. Лупиновича ; [составители: Т. М. Булавина, В. В. Юрченко, Н. С. Шакура]. 
-- Минск: Беларуская навука, 2014. - 76, [3] е., [5] л. ил. ; 20 см. -- (Биобиблиография уче- 
ных Беларуси). -- Библиография: с. 78 (9 назв.). -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1654-2. -- 
[14-2309]. 

УДК 012Самсонов"016:[633/635(476)(092)7929Самсонов] 


02 Бібліятэчная справа. Бібліятэказнаўства 


6966. Публічная бібліятэка ў кантэксце сацыякультурнай прасторы рэгіёна: 
два стагоддзі гісторыі : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 
(Гродна, 16-17 верасня 2010 г.) : (да 180-годдзя з дня заснавання ДУК "Гродзенская аб- 
ласная навуковая бібліятэка ім. Я. Ф. Карскага). Пісьменніца. Грамадскі дзеяч. Жанчы- 
на : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Гродна, 2-3 чэрвеня 
2011 г.): (да 170-годдзя з дня нараджэння Э. Ажэшкі) / [рэдкалегія: П. К. Скрабко і інш.]. -- 


Гродна : Гродзенская друкарня, 2013. -- 127 с., [8] л. іл. ; 22 ем. -- Частка тэксту на поль- 
скай і рускай мовах. -- У надзагалоўку: ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка 
ім. Я. Ф. Карскага". -- Бібліяграфія ў канцы дакладаў, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадко- 


вых заўвагах. -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-7037-37-7 (у пер.). -- [14-2229]. 
УДК [027.4:021.2(476.6-25)'1830/2010'-[821.162.1.09(092):7929Ажэшка]](082) 
6967. Уйтч, Д. Скорочтение : читаем в 4 раза быстрее : [эффективная методика мгно- 
венного считывания и быстрого усвоения текста] / Джон Уйтч. -- Москва: АСТ, 2014. -- 
223 с.: ил.; 21 см. -- (Ясновидец). -- Перед выпускными данными: 16. -- Издано при уча- 
стий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВАХ 978-5-17-083453-2 (АСТ). -- І5ВМ 978- 

985-18-2823-0 (Харвест) (в пер.). -- [14-2274]. 

УДК 028.1-026.512.1 


06 Арганізацыі наогул. Асацыяцыі. Музеі 
069 Музеі. Пастаянныя выстаўкі 


6968. І'епзептЫе : [о выставке уникального радзивилловского гарнитура в музее- 
заповеднике "Несвиж"] / Национальный историко-культурный музей-заповедник. --- Несвиж : 
[б. и., 20142]. -- 15, [3] с., включая обложку : ил. ; 10 см. -- 1000 экз. -- [14-2263]. 

УДК 069.295(476.1-2 Несвиж) 


070 Газеты. Прэса. Журналістыка 


6969. Градюшко, А. А. Современная веб-журналистика Беларуси / А. А. Градюшко ; 
Белорусский государственный университет. -- Минск: БГУ, 2013. - 177, [2] е.; 21 см. -- 
Библиография: с. 165-178 (275 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-935-1 (в пер.). -- 
[14-2749]. 

УДК 070:004.738.5(476) 
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6970. Довнар, Н. Н. Информационная безопасность в системе СМИ : теоретико- 
правовой аспект / Н. Н. Довнар ; Белорусский государственный университет. -- Минск: 
БГУ, 2013. -- 191 с.; 20 см. -- Библиография: с. 177-189, библиографические ссылки в под- 
строчных примечаниях. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-897-2. -- [14-2755]. 

УДК [070::659.3]:34 

6971. Корпоративная пресса в системе СМИ Республики Беларусь: традиции, опыт, 
пути развития : материалы республиканской научно-практической конференции, 1-2 нояб- 
ря 2013 г. / [редколлегия: С. В. Дубовик (отв. ред.) и др.]. -- Минск: Издательский центр 
БГУ, 2014. -- 252 е.; 20 см. -- Часть текста на белорусском языке. -- В надзаголовке: Ми- 
нистерство информации Республики Беларусь, Министерство образования Республики Бела- 
русь, Белорусский государственный университет, Институт журналистикаи. --- Бияблиография 
в конце докладов. -- 30 экз. -- І5ВІМ 978-985-553-174-7. -- [14-2765]. 

УДК [070::659.3](476)(082) 

6972. Харитонова, С. В. Моделирование периодических изданий для детей / С. В. Хари- 
тонова ; Белорусский государственный университет. --- Минск: БГУ, 2013. -- 115 с.: ил.; 
20 см. -- Библиография: с. 101-114 (204 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-872-9. -- 
[14-2709]. 

УДК [070::655.533]-053.2(476) 


08 Выданні змешанага зместу. Зборнікі 


087.5 Выданні для моладзі. Дзіцячая, юнацкая літаратура. 
Кнігі для самых маленькіх. Кніжкі з малюнкамі 


(Мастацкая літаратура для дзяцей і юнацтва гл. 821-93) 


6973. Азбука моды в твоем гардеробе : игры, загадки, книжки-малышки, кукла с набо- 
ром одежды, пазлы, фоторамка, поделки своими руками, наклейки : [для дошкольников и 
младших школьников / главный редактор М. А. Дыгун ; художники: И. Л. Савицкая, 
Н. М. Кособуцкая]. -- Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2014. - [16], [16], 
[3] с., включая обложку : цв. ил. ; 21х29 см З разрезной материал [16] л. ил. -- 1000 экз. -- 
І5ВА 978-985-520-888-5. -- [14-2599]. 

УДК 087.5:391 

6974. Аношко, Я. И. Минералы и полезные ископаемые Беларуси : [для среднего и 
старшего школьного возраста] / Я. И. Аношко ; [фото: А. П. Дрибас и др.]. -- Минск: Бела- 
руская Энцыклапедыя, 2013. - 117, [2] с.: цв. ил.; 25 см. -- Фото также: Клешук А. В., Му- 
рашко Л. И., Орсич М. Н., Петрова Н. С. -- Словарь: с. 105-117. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978- 
985-11-0738-0 (в пер.). -- [14-2942]. 

УДК 087.5:[549:7553](476) 

6975. Бондаренко, В. В. Во имя памяти святой... : Первая мировая война на белорусской 
земле : [для старшего школьного возраста] / Вячеслав Бондаренко. -- Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2014. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 25 ем. -- (История для школьников). -- 2000 экз. 
-- І5ВМ 978-985-11-0766-3. -- [14-2878]. 

УДК 087.5:94(476)'1914/1918" 

6976. Бондаренко, В. В. Двенадцать подвигов во славу Отечества : [для среднего и 
старшего школьного возраста] / Вячеслав Бондаренко. -- Минск : Беларуская Энцыклапе- 
дыя, 2013. -- 71 с.: цв. ил.; 30 см. -- (История для школьников). -- 3000 экз. -- ІЗВМ 978- 
985-11-0730-4 (в пер.). - [14-2849]. 

УДК 087.5:[94(476)'1914/1918"494(476)"1941/1945"] 

6977. Маленький молитвослов / [художница Наталья Сорока]. --- Минск : Братство в 
честь святого Архистратига Михайла в г. Минске Минской епархии Белорусской Право- 
славной Церкви, 2014. -- [31] с.: цв. ил.; 17 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6978-77-0. -- 
[14-2258]. 

УДК 087.5:271.22-534.3 

6978. Мороз, Г. К. Правила эти - помните, дети! : для детей дошкольного возраста : 
[о пожарной безопасности] / Г. К. Мороз, С. Ю. Филипенко. -- 3-е изд. -- Мозырь : Белый 
Ветер, 2014. -- 8, [1] е., включая обложку : ил. ; 29 см. -- 413 экз. -- І5ВІ 978-985-542-616-6. 
--. [14-2198]. 

УДК 087.5:614.84.084 

6979. Павлович, Р. К. Непобежденный "Варяг" : [для старшего школьного возраста] / 
Р. К. Павлович. -- Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2014. - 75, [1] е. : ил., схемы; 29 см. 
-- (История для школьников). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-11-0758-8. - [14-2950]. 

УДК 087.5:94(-161.3)(47357:520)'1904/1905" 


ІІ 


6980. Словарик пионера : октябренку - будуіцему пионеру / [авторы-составители: Ма- 
рина Юрьевна Богданович, Ирина Петровна Шевченко]. -- [Минск : б. и., 20142]. -- 24, [1] с., 
включая обложку : цв. ил.; 13 см. -- 1000 экз. -- [14-2287]. 

УДК 087.5:329.78(476) 

6981. Хомич, Е. О. Большая энциклопедия для супердевочек : [для среднего и старшего 
школьного возраста / Хомич Елена Олеговна]. -- Москва : АСТ, 2014. -- 239 с.: цв. ил.; 
29 см. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- Автор указан перед выпускными 
даннымий. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-083991-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-7573-5 
(Харвест) (в пер.). -- [14-2501]. 

УДК 087.5:030-055.25 


09 Рукапісы. Рэдкія кнігі 


6982. Типографика. Экслибрис : методические указания к практическим занятиям для 
студентов специализациий 1-19 01 01-04 "Дизайн коммуникативный" / Министерство образо- 
вания Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет ; 
[составитель: Тарабуко Н. И.]. -- Витебск: ВГТУ, 2014. -- 20 с., включая обложку : ил.; 
21 см. -- Библиография: с. 20 (13 назв.). -- 40 экз. -- [14-2529]. 

УДК 097(076.58) 


1 ФІЛАСОФІЯ. ПСІХАЛОГІЯ 
114 Філасофія 


6985. Виноградов, М. Битва экстрасенсов: как это работает? / Михаил Виноградов. -- 
Москва: АСТ, [2014]. -- 316, [2] е. ; 21 см. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). 
-- На переплете: премия "Народная книга". -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-083609-3 (АСТ). 
-- І5ВМ 978-985-18-2832-2 (Харвест) (в пер.). -- [14-2288]. 

УДК 1334 

6984. Гадания на картах. -- 2-е изд. -- Минск: Букмастер, 2014. -- 64 с.: ил.; 20 см. 
-- (На досуге). -- 5050 экз. -- І5ВМ 978-985-549-903-0. - [14-2218]. 

УДК 133.3 

6985. Гороскопы. -- 2-е изд. -- Минск: Букмастер, 2014. -- 63 с. ; 20 см. -- (На досуге). 
-- Бияблиография: с. 63 (9 назв.). -- 5050 экз. -- І5ВА 978-985-549-902-3. -- [14-2219]. 


УДК 133.526 
6986. Ли Ильчи. Исцеляюіцая энергия ци : [здоровье и гармония] / Ильчи Ли ; [перевод с 
английского выполнила Е. А. Бакушева]. -- Минск : Попурри, 2014. -- 128 с. ; 20 см. -- 


3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2163-6. -- [14-2234]. 
УДК 133.2:615.85 
6987. Миллман, Д. Свяшенное путешествие мирного война / Дэн Миллман ; [перевел с 
английского О. Г. Белошеев]. --- Минск : Попурри, [2014]. -- 349, [2] с.; 21 ем. -- 3500 экз. 
-- І5ВМ 978-985-15-2055-4 (в пер.). -- [14-2439]. 
УДК 141:332 
6988. Русская философия в духовно-культурном пространстве Беларуси: история и 
современность : материалы международного "круглого стола" (г. Минск, 20 сентября 2013 г.) / 
[научный редактор: Т. И. Адуло]. -- Минск: Медисонт, 2013. -- 199 с.; 21 см. -- В надзаго- 
ловке: Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение "Ин- 
ститут философии" Национальной академии наук Беларуси при поддержке фонда "Русский 
мир". --- Библиография в конце докладов. -- 150 экз. -- І5ВАМ 978-985-7085-16-3 (в пер.). -- 
[14-2464]. 
УДК [(2161.1)(476)(082) 
6989. Философия и ценности современной культуры : материалы международной на- 
учной конференции, Минск, 10-11 октября 2013 г. / [редколлегия: А. И. Зеленков, А. А. Лег- 
чилин, В. Т. Новиков]. -- Минск: Издательский центр БГУ, 2013. -- 453 с.; 20 см. -- Часть 
текста на белорусском и польском языках. -- В надзаголовке: Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный университет, Государственное научное 
учреждение "Институт философии НАН Беларуси". -- Библиография в конце докладов. -- 
50 экз. -- І5ВІМ 978-985-553-166-2. -- [14-2708]. 
УДК 130.2(082) 
6990. Хиромантия : [карта вашей жизни - на ладони] : полная энциклопедия / [состави- 
тель Маргарита Никитьевна Якушева]. -- Минск: Харвест, 2014. -- 335 с.: ил.; 22 см. -- 
2000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-4952-І (в пер.). -- [14-2751]. 
УДК 133.64(031) 
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159.9 Псіхалогія 


6991. Бьюзен, Т. Суперинтеллект : [10 способов открыть свою врожденную гениаль- 
ность] / Тони Бьюзен ; [перевела с английского Ю. Е. Андреева]. -- Минск : Попурри, 
[2014]. -- 399 с., [6] л. ил. : ил., схемы ; 21 см. -- Издано при участиий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2095-0 (в пер.). -- [14-2782]. 


УДК 159.955 
6992. Как улучшить отношения с родителями / [составитель Дмитрий Семеник]. -- 
3-е изд. -- Минск : Издательство Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви, 


2014. -- 205, [2] с. ; 20 см. -- (Компае для души). -- Издано при участии Международного 
благотворительного фонда "Семья - единение - Отечество" (деревня Семково, Минский 
район), ООО "Семья - единение - Отечество" (деревня Семково, Минский район), 
ООО "Спутник Христианина" (Москва) и ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978- 
985-511-644-9. -- [14-2926]. 
УДК 159.923.2::173.6:271.2-42 
6993. Кивайко, В. Н. Юридическая психология : ответы на экзаменационные вопросы / 
В. Н. Кивайко. -- Минск: Тетралит, 2014. -- 175 е. ; 20 см. -- Библиография: с. 170-171 
(23 назв.). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-7067-90-9. -- [14-2602]. 
УДК 159.9:340(076.3)(075.8) 
6994. Корчак, Я. Как любить ребенка / Януш Корчак ; [перевод с польского: К. Э. Сен- 
кевич]. -- Москва: АСТ, 2014. -- 478, [1] с. ; 22 ем. -- (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). -- 
Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-082253-9 (АСТ). 
- І5ВМ 978-985-18-2835-3 (Харвест) (в пер.). -- [14-2355]. 
УДК 159.922.7337.018.1 
6995. Лорейн, Г. Как развить силу ума / Гарри Лорейн ; [перевела с английского 
Е. А. Бакушева]. -- Минск : Попурри, 2014. -- 222, [1] е. ; 20 ем. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978- 
985-15-2138-4. -- [14-2291]. 


УДК 159.95 
6996. Примириться с болезнью / [составители: Дмитрий Семеник, Михайл Хасьмин- 
ский]. -- 3-е изд. -- Минск: Издательство Белорусского Экзархата Русской Православной 


Церкви, 2014. -- 206, [1] с. ; 20 см. -- (Компас для души). -- Издано при участии Междуна- 
родного благотворительного фонда "Семья - единение - Отечество" (деревня Семково, 
Минский район), ООО "Семья - единение - Отечество" (деревня Семково, Минский район), 
ООО "Спутник Христианина" (Москва) и ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978- 
985-511-643-2. -- [14-2928]. 
УДК 159.923.2::179.94271.2-42 
6997. Психология межличностного обіцения : методические рекомендации для сту- 
дентов всех специальностей / Государственное учреждение высшего профессионального об- 
разования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Гуманитарные дисциплины" ; 
(составитель О. П. Мариненко]. -- Могилев : Белорусско-Российский университет, 2014. -- 
31 с., включая обложку ; 21 см. -- Библиография: с. 31 (6 назв.). -- 56 экз. -- [14-2543]. 
УДК 159.9:316.454.5(083.132)(075.8) 
6998. Саке, О. Глаз разума / Оливер Саке ; [перевод с английского А. Н. Анваера]. -- 
Москва: АСТ, 2014. -- 286, [1] е. : ил. ; 21 ем. -- (Серия "Оливер Сакс: невероятная психо- 
логия"). -- Перед выпускными данными: 165. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- Указатель: с. 278-286. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-0789617-6 (АСТ). -- 
І5ВХМ 978-985-18-2876-6 (Харвест) (в пер.). -- [14-2925]. 
УДК 159.96:[617.757:616.8]-02 
6999. Саке, О. Зримые голоса / Оливер Сакс ; [перевод с английского А. Н. Анваера]. -- 
Москва: АСТ, 2014. -- 286 с.: ил.; 21 см. -- (Серия "Оливер Сакс: невероятная психоло- 
гия"). -- Перед выпускными данными: 167. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
-- Библиография: с. 262-272. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-082112-9 (АСТ). -- І5ВМ 978- 
985-18-2796-7 (Харвест) (в пер.). - [14-2181]. 
УДК 159.96:616.28-008.14-02 
7000. Селезнев, А. А. Экспериментальная психология и системный анализ данных : 
практическое руководство для управляемой самостоятельной работы студентов / Селезнев А. А.; 
Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный универ- 
ситет. --- Барановичи : БарГУ, 2014. - 157, [1] е.: ил.; 20 ем. -- Библиография в конце тем. 
--- Словарь психологических представлений, терминов и определений: с. 122-151. -- 
299 экз. -- [14-2320]. 
УДК 159.9.072/.075(075.4) 
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7001. Синюк, Д. Э. Психология: учебно-методический комплекс для студентов педа- 
гогических специальностей / Д. Э. Синюк ; Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина. -- Брест: БрГУ, 2014. -- 259 с.: схема; 20 см. -- Библиография: 
с. 258-259 (30 назв.), библиография в конце семинаров. - 100 экз. -- І5ВМ 978-985-555-153-0. 
2 [14-2178]. 

УДК 159.9(075.8) 

7002. Сойер, К. Зигзаг : самый короткий путь к креативности / Кит Сойер ; [перевод с 
английского выполнила Л. Г. Третьяк]. -- Минск : Попурри, [2014]. -- 286, [1] с. : ил.; 
20 см. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2104-9. -- [14-2394]. 

УДК 159.955 

7003. Хорн, Т. Супертренинг для мозга / Терри Хорн, Саймон Вуттон ; [перевел с анг- 
лийского Е. Г. Гендель]. -- Минск: Попурри, [2014]. -- 426 с.: ил., схемы; 22 см. -- На об- 
ложке: Ваша цель: новый уровень развития интеллекта. -- Краткий словарь терминов: 
с. 395- 396. --- 3000 экз. -- І5ВА 978-985-15-2131-5. -- [14-2828]. 

УДК 159.95 

7004. Яшина, Т. К. Ты - молодой: психология. Коротко о главном : методические реко- 
мендации / Т. К. Яшина ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. -- 
Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2014. -- 82, [1] с. ; 
20 см. -- 50 экз. -- [14-2343]. 

УДК 159.9-053.81(083.132) 


Гл. таксама М? 7115, 7120, 7275 


16 Логіка. Эпістэмалогія. Тэорыя пазнання. Метадалогія і логіка навукі 


7005. Берков, В. Ф. Логика : учебное пособие для студентов учреждений высшего обра- 
зования / В. Ф. Берков. -- 3-е изд., исправленное. --- Минск : ТетраСистемс, [2014]. -- 207 е.: 
ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 205 (14 назв.), библиографические ссылки в подстрочных 
примечаниях. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-536-403-1. -- [14-2230]. 

УДК 16(076.3)(075.8) 

7006. Малая, Н. В. Логика и коммуникация : учебно-методическое пособие : [для уча- 
шихся Юридического колледжа Белгосуниверситета] / Н. В. Малая. -- Минск: ФУАйнформ, 
2013. -- 75 с. ; 20 см. -.- Библиография: с. 53-54 (18 назв.). -- Словарь основных терминов: 
с. 62-75. -- 130 экз. -- І5ВМ 978-985-6868-77-4. - [14-2281]. 

УДК 16:316.77(075.32) 


17 Этыка. Вучэнне аб маралі. Практычная філасофія 
Гл. Хе 6992, 6996 


2 РЭЛІГІЯ. БАГАСЛОЎЕ 
27 Хрысціянства. Хрысціянскія цэрквы і дэнамінацыі 


7007. Башкиров, В. Г. На пути к Богу : Слава Тебе, показавшему нам свет!.. / протоие- 
рей Владимир Башкиров. -- 2-е изд. -- Минск: Издательство Белорусского Экзархата Мос- 
ковского Патриархата, 2014. -- 437, [2] с.: ил.; 22 см. -- (Беседы о вере и жизни). --- Издано 
при участии Международного благотворительного фонда "Семья - единение - Отечество" 
(деревня Семково, Минский район), ООО "Семья - Единение - Отечество" (деревня Семко- 
во, Минский район), ООО "Спутник Христианина" (Москва) и ООО "Харвест" (Минск). -- 
Библиография: с. 412-437 (531 назв.). -- Указатели именной, предметный: с. 376-411. -- 
3000 экз. -- І5ВМ 978-985-511-687-6 (в пер.). -- [14-2894]. 

УДК 271.2-42 

7008. Впервые в храме / [автор-составитель И. В. Новиков]. -- Минск : В. П. Ильйн, 
2014. -- 47 с. ; 20 см. -- На обложке: азы православия. -- 10100 экз. -- І5ВА 978-985-6365- 
61-7. -- [14-2615]. 


УДК 271.2-5 
7009. Гришанова, Л. Ф. Трехсвятительский храм: 100 лет / Людмила Гришанова. -- 
Могилев : Информационное агентство "Могилевские ведомости", 2013. -- 51 е. : ил. ; 20 см. 


-- На обложке автор не указан. -- Библиография: с. 51 (32 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978- 
985-90326-3-9. -- [14-2879]. 
УДК 271.22-523.45-9(476.4-25) 
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7010. Дары волхвов. -- Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский 
Экзархат Московского Патриархата), 2014. -- 31 с.: ил.; 14 см. -- Издано при участий 
ООО "Семья - Единение - Отечество" (деревня Семково, Минский район) и ООО "Спутник 
Христианина" (Москва). -- Библиография: с. 30-31 (10 назв.). -- 20000 экз. -- І5ВА 978- 
985-511-676-0. -- [14-2512]. 

УДК 271.2-565.3 

7011. Николай (Велимирович Н. Д.). Моления на озере / святитель Николай Сербский 
(Велимирович) ; перевод с сербского И. А. Чароты. -- Минск : Издательство Дмитрия Хар- 
ченко, 2014. -- 270 с.; 18 см. -- 6200 экз. -- І5ВМ 978-985-545-085-7 (в пер.). -- [14-2918]. 

УДК 271.2-42 

7012. Николай (Велимирович Н. Д.). Мысли о добре и зле / святитель Николай Серб- 
ский (Велимирович) ; перевод с сербского И. А. Чароты. -- Минск : Издательство Дмитрия 
Харченко, 2014. -- 239 с. ; 18 ем. -- 6200 экз. -- І5ВМ 978-985-545-086-4 (в пер.). -- 
[14-2915]. 

УДК 271.2-42 

7013. Николай (Велимирович Н. Д.). Поучения святителя Николая Сербского на каж- 
дый день года (из "Охридского пролога") : [в 2 ч.] / перевод с сербского И. А. Чароты. -- 
Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2014. - 18 см. -- 3100 экз. -- В переплете. 

Ч. 1. -- 367 е.: ил. -- ІЗВА 978-985-545-094-9. --- [14-2907]. 

УДК 271.22-42 

7014. Ч. 2. -- 367 с. -- І5ВА 978-985-545-093-2. -- [14-2908]. 

УДК 271.22-42 

7015. Николай (Велимирович Н. Д.). Чудеса Божии / святитель Николай Сербский (Ве- 
лимирович) ; перевод с сербского И. А. Чароты. -- Минск : Издательство Дмитрия Харченко, 
2014. -- 206 с. ; 18 ем. -- 6200 экз. -- І5ВА 978-985-545-087-1 (в пер.). -- [14-2914]. 

УДК 271.22-42 

7016. О поминовении и погребении усопших / [автор-составитель И. В. Новиков]. -- 
Минск: В. П. Ильйн, 2014. -- 63 с.: ил.; 20 см. -- На обложке: азы православия. -- Библио- 
графия: с. 63 (5 назв.). -- 10100 экз. -- І5ВМ 978-985-6365-62-4. -- [14-2613]. 

УДК 271.2-5577271.2-565.77 

7017. Павел (Стойчевич Г. ; патриарх). Патриарх Сербский Павел: "Укрепляюсь толь- 
ко верой" / перевод И. А. Чароты. -- Минск : Издательство Дмитрия Харченко, 2014. -- 
351 с.; 18 см. -- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-545-091-8 (в пер.). -- [14-2917]. 

УДК 271.2-42 

7018. Труханов, М. В. О христианской вере : труды : в З т. / протоиерей Михаил Труханов ; 
[составление В. А. Звонковой]. --- Минск: Лучи Софий, 2013- .--25 см. -- І5ВМ 978-985- 
6869-25-2 (в пер.). 

Т. 2 / [предисловие В. А. Звонковой]. -- 2014. -- 526 е. : портр. --- Библиография в конце 
тем, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 4100 экз. -- І5ВА 978-985- 
6869-23-8 (ошибоч.). -- [14-2581]. 

УДК 271.2-42 

7019. Феофан (Говоров Г. В.). Мысли святителя Феофана Затворника о сокровенном 
мире человека. --- Минск : Издательство Дмитрия Харченко, 2014. -- 189 с.; 18 см. -- 6200 экз. 
-- І5ВІ 978-985-545-090-1 (в пер.). -- [14-2912]. 


УДК 271.2-42 

7020. Феофан (Говоров Г. В.). Что есть духовная жизнь и как на нее настройться / 

святитель Феофан Затворник. --- Минск : Издательство Дмитрия Харченко, 2014. - 384 с.; 
18 см. -- 6200 экз. -- І5ВІМ 978-985-545-089-5 (в пер.). -- [14-2910]. 

УДК 271.2-42 


7021. Часоўнік, альбо Тэксты багаслужбаў да розных гадзінаў дня і ночы / на аснове 
перакладаў а. Аляксандра Надсана. --- Полацк : Грэка-каталіцкая парафія Святапакутніка Яза- 
фата ў г. Полацку, 2013. -- 514 с. ; 30 см. -- 30 экз. -- І5ВМ 978-985-6448-38-9. -- [14-2869]. 

УДК 271.4-532.2 

7022. ІЦеглев, Г. Э. Первый Серафимовский: история одного лазарета в событиях и ли- 
цах (1914-1918) / свяіценник Гордей ІЦеглов ; Минская духовная академия им. святителя 
Кирилла Туровского, Кафедра церковной истории и церковно-практических дисциплин. -- 
Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Бе- 
лорусской Православной Церкви, 2014. -- 314, [1] с. : ил. ; 26 см. -- Библиография: с. 307-314 
(115 назв.). -- 400 экз. -- І5ВМ 978-985-6978-82-4. -- [14-2622]. 

УДК [271.22-46:614.21:355]1(476-25)'1914/1918" 


Гл. таксама Хе 6992, 6996, 7706, 7731 
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29 Сучасныя духоўныя плыні 


7025. Сектоведение : [альманах] / Минская духовная академия им. святителя Кирилла 
Туровского ; [редакционный совет: Мартинович В. А. (главный редактор) и др.]. -- Жирови- 
чи: Минская Духовная Семинария, 2011- .-- 24 см. 

Т.4:2014/ ... Кафедра апологетики, Вееукрайнский Апологетический Центр им. святи- 
теля Иоанна Златоуста. -- 2014. -- 154 с.: ил., схемы. -- Бияблиография в конце статей, биб- 
лиография в тексте, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 500 экз. -- 
І5ВХ 978-985-7028-08-5. -- [14-2410]. 

УДК 29(476)(059) 


З ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ. СТАТЫСТЫКА. ПАЛІТЫКА. ЭКАНОМІКА. ГАНДАЛЬ. 
ПРАВА. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. САЦЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ. 
СТРАХАВАННЕ. АДУКАЦЫЯ. ФАЛЬКЛОР 


7024. Гирина, В. Н. Жизнь обіцества : 10-й класс: пособие для учаіцихся учреждений 
обіцего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В. Н. Гирина, 
Е. Ю. Смирнова ; [Национальный институт образования]. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 
175, [1] с. : ил., схемы; 20 см. -- (Обіцествоведение. Факультативные занятия). -- 513 экз. 
-- І5ВІ 978-985-542-464-3. -- [14-2670]. 

УДК 3(075.3-161.3-161.1) 


Гл. таксама Ме 7252-53, 7255 


311 Тэорыя статыстыкі. Статыстычныя метады 


7025. Быченко, О. Г. Статистика предприятия : учебное пособие для студентов уч- 
реждений высшего образования по специальностям "Транспортная логистика", "Эконо- 
мика и организация пройзводства", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. Г. Быченко, 
А. Ф. Сыцко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государствен- 
ный университет транспорта, Кафедра "Экономика транспорта". --- Гомель : БГУТ, 2014. -- 
235, [1] с.: схемы; 21 ем. -- Библиография: с. 234 (12 назв.). -- 400 экз. -- І5ВА 978-985- 
554-240-8 (в пер.). -- [14-2889]. 

УДК 311.42(075.8) 

7026. Клеіцева, С. А. Статистика промышленности : практикум : для студентов специ- 
альности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / С. А. Клеіцева ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Полесский государственный университет. --- Пинск : ПолесГУ, 2014. 
З б4 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 64 (7 назв.). -- 75 экз. -- І5ВМ 978-985-516-280-4. -- 
[14-24390]. 

УДК 311.42:338.45(076.58) 

7027. Теория статистики : учебное пособие для студентов высшего образования по 
экономическим специальностям / (Л. И. Карпенко и др.] ; под редакцией Л. И. Карпенко. -- 
Минск: БГЭУ, 2013. -- 591 с.: ил.; 23 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Ав- 
торы также: Бокун Н. Ч., Сошникова Л. А., Тарловская В. А. -- Библиография: с. 583-585. -- 
1000 экз. -- І5ВМ 978-985-484-903-4 (в пер.). -- [14-2569]. 

УДК 311(075.8) 


314 Дэмаграфія. Вывучэнне народанасельніцтва 


7028. КериЫІіс о Веіаги5. Мібріе іпаісабог сіизёег зшуеу оЁ бе зішайоп оЁ сЫПІагеп 
апа уотеп, 2012 : Ёпа! герогі / Мадопа! 5іайзйса! Соптійее о? е КерцЫІіс оЁ Веіагі5, Опііед 
ХМабоп5 СЫІгеп' Бала (ОМІ5ЕЕ). -- [МіпзК: 5. п.], 2013. -- 309 се.: іл. ; 28 см З. 1 электрон- 
на-аптычны дыск (Ср-КОМ). -- На англійскай мове. -- 100 экз. -- [14-2895]. 

Рэспубліка Беларусь. Шматкратныя індыкатарныя кластэрныя даследаванні аб ста- 
новішчы дзяцей і жанчын. 

УДК [314.1-053.27314.1-055.2](476)"2012"(083.41) 


316 Сацыялогія 


7029. Вайзман, Р. Разорви шаблон! “ Кір іі пр! : радикально новый подход к изменению 
собственной жизни / Ричард Вайзман ; [перевод с английского Дмитрия Евтушенко]. -- Мо- 
сква: АСТ, [2014]. -- 382, [1]е.: ил.; 21 см. -- Перед выпускными данными: 167. --- Издано 
при участии ООО "Харвест" (Минск). -- Библиография в примечаниях. --- Примечания: с. 
367-383 (211 назв.). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-082153-2 (АСТ). -- І5ВАХ 978-985-18- 
2831-5 (Харвест) (в пер.). -- [14-2469]. 

УДК 316.6 
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7030. Грин, Д. Свойм успехом я обязан Наполеону Хиллу : [уроки позитивного мышле- 
ния] / Дон Грин ; [перевел с английского Вольф Рубинчик]. -- Минск : Попурри, [2014]. -- 
204, [2] е. ; 20 см. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2129-2. -- [14-2392]. 

УДК 316.6 

7031. Данилов, А. Н. Социология политики : пособие для студентов, обучаюіцихся по 
специальности 1-23 01 05 "Социология" / А. Н. Данилов, Ж. М. Гриіценко ; Белорусский го- 
сударственный университет. -- Минск: БГУ, 2013. -- 183 с.: ил.; 21 см. -- Библиография: 
с. 179-181, библиография в конце тем. -- Категориальный и понятийный аппарат: 
с. 161-178. -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-518-860-6 (в пер.). -- [14-2741]. 

УДК 316:334.:3(075.8) 

7032. Евстегнеев, А. Быстрые деньги : [книга-тренажер] : от организатора в г. Москве 
4 клубов Р. Кийосаки / Александр Евстегнеев. -- Москва: АСТ, 2014. -- 251 с.: ил.; 21 ем. 
-- (Успех на 100 99). -- На титульном л. в выходных данных: Кладезь. -- Заглавие переплета: 
Быстрые деньги по системе Р. Кийосаки. --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 
3000 экз. -- ІЗВА 978-5-17-083572-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2833-9 (Харвест) (в пер.). -- 
[14-2891]. 

УДК 316.6:336.74 

7033. Кийосаки, Р. Т. Прежде чем начать свой бизнес “ Вебоге уоц диіі уош об / Роберт 
Кийосаки ; [перевод с английского выполнила Л. А. Бабук]. -- 2-е изд. -- Минск: Попурри, 
[2014]. -- 334 с. ; 21 см. -- (Богатый папа). -- 8000 экз. -- І5ВУ 978-985-15-2146-9. -- 
[14-2835]. 

УДК 316.6:33 

7034. Макграт, Х. Трудные люди : [как налаживать хорошие отношения с конфликтными 
людьми] / Хелен Макграт, Хейзел Эдвардс ; [перевел с английского С. Э. Борич]. -- Минск: 
Попурри, [2014]. -- 334 е. ; 20 см. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2053-0. - [14-2366]. 

УДК 316.6 

7035. Максвелл, Д. Работа в команде : [что необходимо знать каждому лидеру] / Джон 
Максвелл ; [перевел с английского О. Г. Белошеев]. --- Минск : Попурри, [2014]. - 126, [1] е.; 
20 см. -- На обложке: гуру в области лидерства и мотивации. -- 3500 экз. -- І5ВА 978-985- 
15-2117-9. -- [14-2364]. 

УДК 316.48 

7036. Мэрфыи, Д. Вы можете стать богатым : [практическое руководство для тех, кто 
испытывает сильную потребность в деньгах и хочет получить немедленные результаты] / 
Джозеф Мэрфи ; [перевела с английского Л. А. Бабук]. --- Минск : Попурри, [2014]. -- 207 с.; 
20) см. -- На обложке: сила вашего подсознания. -- 5000 экз. -- ІЗ5ВКМ 978-985-15-2010-3. -- 
[14-2833]. 

УДК 316.6 

7037. Саттон, Г. Как освободиться от долгов з Тре АВС о гебіпе ош оЁ 4ебі: [выпла- 
тите кредиты и обретите контроль над свойми финансами] / Гарретт Саттон ; [(предисловие 
Роберта Кийосаки ; перевел с английского П. А. Самсонов]. -- Минск : Попурри, [2014]. -- 
269, [2] е. ; 21 см. -- (Серия "Богатый папа рекомендует"). -- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2125-4 (в пер.). -- [14-2422]. 

УДК 316.6:336 

7038. Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура : курс лекций / Н. Ю. Токова ; Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет 
им. А. А. Кулешова. -- Могилев: МГУ, 2014. -- 95 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 94 
(30 назв.). -- 67 экз. -- І5ВМ 978-985-480-934-2. - [14-2456]. 

УДК 316.723-053481 

7039. Трейси, Б. Зарабатывайте столько, сколько вы стойте : [получайте максимальные 
доходы в любое время и на любом рынке] / Брайан Трейси ; [перевел с английского С. Э. Бо- 

рич]. -- Минск: Попурри, [2014]. -- 237, [2] с. ; 22 ем. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-15- 
2107-0 (в пер.). -- [14-2844]. 
УДК 316.6:336.74 

7040. Хилл, Н. Думай и богатей : издание ХХІ в. : дополнено комментариями и новыми 
примерами / Наполеон Хилл ; [перевела с английского И. В. Гродель]. -- 3-е изд. -- Минск: 
Попурри, 2013. -- 366, [2] е. : портр.; 21 см. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2142-1 (в пер.). 
-2. [14-2475]. 


УДК 316.6 

7041. Хилл, Н. Думай и богатей : [мировой бестселлер, дополненный и адаптированный к 

ХХІ столетию : перевод с английского] / Наполеон Хилл. -- 2-е изд. -- Минск: Попурри, 
2013. -- 334, [П с.; 20 см. -- 15000 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2141-4. -- [14-2831]. 

УДК 316.6 
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7042. Ценностный мир современного человека : Беларусь и ее соседи в международ- 
ных проектах по изучению ценностей / [Д. Г. Ротман и др.] ; под редакцией Д. М. Булынко, 
А. Н. Данилова, Д. Г. Ротмана ; Белорусский государственный университет. -- Минск: БГУ, 
2013. -- 172, [З] е.; 21 см. -- Часть текста параллельно на русском и английском языках. -- 
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Булынко Д. М., Воднева А. К., 
Данилов А. Н., Данилова Е. А., Иванюто О. В., Кулешов А. А., Морозова С. А., Правдивец В. В., 
Савич Н. А., Филинская Л. В. -- Библиография в конце глав. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
518-874-3 (в пер.). -- [14-2747]. 

УДК 316.752(476) 

7043. Чандлер, С. Создай себя заново : [как стать тем, кем вы всегда хотели быть] / Стив 
Чандлер ; [перевел с английского Ю. И. Герасимчик]. -- Минск : Попурри, 2014. -- 239 с.; 
20 см. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2148-3. -- [14-2293]. 

УДК 316.6 

7044. Шефер, Б. Законы победителей : [мудрые истины, стратегий успеха] / Бодо Шефер ; 
[перевел с немецкого С. Э. Борич]. -- Минск : Попурри, [2014]. -- 268, [3] е. ; 22 ем. -- 
На переплете: Вы способны на большее!. -- 10000 экз. -- І5ВА 978-985-15-2112-4 (в пер.). 
--[14-2827]. 

УДК 316.6 


32 Палітыка 


7045. Черкасов, И. А. Политология. Практикум : учебно-методическое пособие для сту- 
дентов высших учебных заведений / И. А. Черкасов, Н. П. Черкасова ; Министерство спорта 
и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической 
культуры. -- 2-е изд., стереотипное. -- Минск: БГУФК, 2014. -- 260 е. ; 21 см. -- Библио- 
графия: с. 218-226, библиография в конце семинарских занятий. -- Политико- 
терминологический словарь: с. 232-260. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-7076-38-3. -- [14-2639]. 


УДК 32-027.21(076.58) 


323]1324 Унутраная палітыка 
323]1324(476) Унутраная палітыка Рэспублікі Беларусь 


7046. Билевич, О. Й. Изучение национальных меныцинств Беларуси в вузовском курсе 
социально-гуманитарных дисциплин / [Билевич О. И., Грибова С. В., Стрелец М. В.] ; Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический уни- 
верситет, Кафедра социально-политических и исторических наук. -- Брест : БрГТУ, 2013. -- 
б3 с. ; 21 ем. -- Авторы указаны на обложке. -- Библиография в конце материалов. -- 
100 экз. -- І5ВМ 978-985-493-277-4. -- [14-2766]. 

УДК 323.15(:411.165512.145-162.1)(476) 


325 Міграцыя насельніцтва. Каланізацыя. Каланіяльнае пытанне 


7047. Вопросы мониторинга и заіцита беженцев : брошюра по мониторингу для со- 
трудников органов внутренних дел. -- Минск: Пересвет, 2013. -- 30, [1] с. ; 21 ем. -- (Акту- 
альные вопросы миграции и убежиіца). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-7069-02-6. -- [14-2605]. 


УДК [325.1-047.364351.756-054.73](476) 


327 Міжнародныя адносіны. Сусветная палітыка. Знешняя палітыка 
327(476) Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь 


7048. Беларусь в современном мире З Беларусь у сучасным свеце : материалы ХІП 
Международной научной конференции, посвяіценной 92-летию образования Белорусского 
государственного университета, Минск, 30 октября 2013 г. / [редколлегия: В. Г. Шадурский 
(председатель) и др.]. -- Минск : Издательский центр БГУ, 2013. -- 350, [1] е. ; 20 см. -- 
Часть текста на английском и белорусском языках. -- В надзаголовке: Белорусский государ- 
ственный университет, Факультет международных отношений, Международное обіцествен- 
ное обьединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным про- 
граммам "Развитие", Обіцественное обьединение "Центр изучения внешней политики и 
безопасности". -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-553-172-3. -- [14-2808]. 

УДК 327(476)(082) 
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33 Эканоміка. Народная гаспадарка. Эканамічныя навукі 


7049. Внешнеэкономический фактор в стратегии инновационного развития России 
и Беларуси / [Е. Б. Ленчук и др. ; под редакцией И. В. Войтова] ; Государственный комитет 
по науке и технологиям Республики Беларусь [и др.]. -- Минск: БелИСА, 2012. -- 287 е.: 
схемы ; 20 см. -- В надзаголовке также: Белорусский институт системного анализа и инфор- 
мационного обеспечения научно-технической сферы, Институт экономики Российской ака- 
демии наук, Белорусский государственный университет. -- Авторы также: Власкин Г. А., 
Войтов Й. В., Волошин В. И., Кратенок В. Е., Паньшин Б. Н., Петухова С. П., Стефанин А. Л., 
Филатов В. И., Шестакова К. В., Шурубович А. В., Юрик С. В. -- Библиография: с. 276-285 
(200 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6874-33-1. -- [14-2604]. 
УДК [33:001.8957:339.9](476:470) 
7050. "Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого разви- 
тия обіцества", международная научно-практическая конференция (6 ; 2013 ; Минск). 
УІ Международная научно-практическая конференция "Современные инновационные тех- 
нологии и проблемы устойчивого развития обіцества", г. Минск, 15 мая 2013 г. : сборник на- 
учных статей участников конференции. -- Минск: Евразийский центр развития интеллекту- 
альных ресурсов, 2013. -- 271 с.: ил., схемы; 2] см. -- Часть текста на английском языке. 
-- Заглавие обложки: Современные инновационные технологиий и проблемы устойчивого 
развития обіцества. -- В надзаголовке: Федеральное государственное бюджетное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования "Московский государствен- 
ный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)". -- Библиография в конце 
докладов. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-90280-2-1. --- [14-2598]. 
УДК 33(082) 


330 Эканоміка ў цэлым 


7051. Дикун, Й. А. О главной проблеме и методах ее решения / И. А. Дикун. -- Гомель: 
БГУТ, 2014. -- 22, [2] с.; 20 см. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-554-269-9. -- [14-2790]. 
УДК 330:342.14/.15 
7052. Зборина, И. М. Микроэкономика : рабочая тетрадь : [для студентов] / И. М. Збо- 
рина, В. И. Жук. -- Минск: Мисанта, 2014. -- 127, [1] е.: ил. ; 20 см. -- Библиография: 
с. 127-128. -- 200 экз. -- І5ВА 978-985-6989-75-2. - [14-2215]. 
УДК 330.101.542(075.8) 
7053. Каталог инвестиционных предложений г. Минска и Минской области / Мин- 
ское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. -- [Минск : б. и., 20142]. -- 
103, [1] е., включая обложку : ил. ; 21 см. -- 299 экз. -- [14-2376]. 
УДК 330.322(476.1)(085) 
7054. Опорный конспект лекций по экономической теории : для иностранных сту- 
дентов 1-го курса экономического факультета / Министерство образования Республики Бе- 
ларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра экономической тео- 
рий ; [составители: Медведева Г. Б., Захарченко Л. А., Сметюх А. В.]. -- Брест: БрГТУ, 
2013. - 43 с.: ил.; 29 см. -- Глоссарий: с. 39-42. -- 100 экз. -- [14-2856]. 
УДК 330.1(075.8)-054.6 


7055. СаёаІорие іпуезітепі ргороза!з оЁ МірсК сібу апа МіпзК геріоп / МіпзК Рерагітепі 
ВеіІагузіап Срапбег оў Сопітегсе апі Іпдцзіту. -- [Мінск': б. в., 20142]. -- 96, [1] с., уключаю- 
чы вокладку: іл. ; 21 см. -- На англійскай мове. -- 299 экз. -- [14-2381]. 

Каталог інвестыцыйных прапаноў г. Мінска і Мінскай вобласці. 

УДК 330.322(476.1)(085) 


331 Праца. Работадаўцы. Працоўныя. Навука аб працы. 
Эканоміка працы. Арганізацыя працы 


7056. Вершина, Г. А. Охрана труда: учебное пособие для студентов учреждений выс- 
шего образования по направлениям образования "Экономика и организация производства", 
“Транспорт" и "Гранспортная деятельность" / Г. А. Вершина, А. М. Лазаренков. -- Минск: 
ИВЦ Минфина, 2014. -- 487 с.: ил.; 20 см. --- Библиография: с. 478-480 (34 назв.). - 1200 экз. 
--І5ВА 978-985-7060-52-8. - [14-2817]. 

УДК 331.45(075.8) 
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7057. Ковальчук, А. В. Охрана труда : куре лекций для реализации содержания образо- 
вательных программ высшего образования 1-й ступени и переподготовки руководяіцих ра- 
ботников и специалистов / А. В. Ковальчук ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово- 
экономический университет потребительской кооперациий. --- Гомель : БТЭУПК, 2014. - 107 с.; 
20 см. -- Библиография: с. 100-102. -- 400 экз. -- І5ВА 978-985-540-102-6. - [14-2393]. 

УДК 331.45(075.9) 

7058. Об охране труда : Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г., в редакции от 
12 июля 2013 г. Хе 61-3. Типовое положение о службе охраны труда организации : утвержде- 
но Министерством труда и социальной заіциты Республики Беларусь от 30 сентября 2013 г. 
Хе 98. -- Минск: Амалфея, 2014. -- 47 с.; 20 см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-7077-47-2. -- 
[14-2621]. 

УДК 331.45(476)(094.5) 

7059. Охрана труда : практикум для реализации содержания образовательных программ 
высшего образования 1-й ступени и переподготовки руководяіцих работников и специалистов / 
Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской коопера- 
ции, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авторы-составители: А. В. Коваль- 
чук, О. В. Шереметова]. -- Гомель : БТЭУПК, 2014. -- 83 с. ; 21 см. -- Библиография: 
с. 80-82. --- Глоссарий: с. 77-79. -- 360 экз. -- І5ВМ 978-985-540-097-5. -- [14-2391]. 

УДК 331.45(076.59) 

7060. Тарифное соглашение между Управлением торговли и услуг Миноблис- 
полкома и Минским городским комитетом профсоюза работников торговли на 
2014 2015 годы / Управление торговли и услуг Минского областного исполнительного ко- 
митета, Минский городской комитет профсоюза работников торговли. -- Минск : Проф- 
Пресс, 2014. -- 31, [1] с.; 21 см. -- 30 экз. -- [14-2811]. 

УДК 331.106.25:[353.27331.105.445]:339.3/.5(476-25)"'2014/22015" 

7061. Узорова, О. В. Технология : рабочая тетрадь : к учебнику О. В. Узоровой, 
Е. А. Нефедовой "Технология"': 2-й класе / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2014. -- 63 с.: ил. ; 26 ем. -- (Планета знаний). --- Издано при участии ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-064573-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-26505-1 
(Астрель). -- І5ВМХ 978-985-18-2874-2 (Харвест). -- [14-2903]. 

УДК 331-027.22(075.2) 

7062. Узорова, О. В. Технология : рабочая тетрадь : к учебнику О. В. Узоровой, 
Е. А. Нефедовой "Технология" : 4-й класе / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2014. -- 63 с.: ил. ; 26 ем. -- (Планета знаний). -- Издано при участии ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 15000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-077768-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-43513-3 
(Астрель). -- І5В 978-985-18-2875-9 (Харвест). -- [14-2905]. 

УДК 331-027.22(075.2) 


332 Рэгіянальная (тэрытарыяльная) эканоміка. 
Зямельнае (аграрнае) пытанне. Жыллёвая гаспадарка 


7063. Инновации, инвестиции, перспективы : Витебская область / [Витебский област- 
ной исполнительный комитет]. -- Витебск : Витебский областной центр маркетинга, 2014. 
286 с. : ил. ; 30 см. -- Перед выпускными данными заглавие: Инновации, инвестиции, 
перспективы. 2014 г. -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-6896-33-3. -- [14-2416]. 

УДК 332.122:[001.895::330.322[(476.5) 

7064. Инновационные и инвестиционные проекты Витебской области “ Іппоуайоп 
апа іпуезітепі ргоўесіз оЁ Уйеб5К агеа : инновации, инвестиции, перспективы / [Витебский 


областной исполнительный комитет]. -- Витебск : Витебский областной центр маркетинга, 
2014. -- 65, [28] е., включая обложку : ил. ; 30 см. --- Часть текста параллельно на русском и 
английском языках. --- Перед выпускными данными заглавие: Инновации, инвестиции, пер- 


спективы. 2014 г. (Инновационные и инвестиционные проекты Витебской области). -- 500 экз. 
-- І5ВА 978-985-6896-35-7. -- [14-2412]. 

УДК 332.122:[001.895:330.322](476.5) 

7065. Настольная книга собственника квартиры многоэтажного жилого дома / 

[редактор - Г. Г. Каленов]. -- (Минск: б. и., 20142]. -- 40, [2] с., включая обложку : ил.; 

21х30 см. -- 1000 экз. -- [14-2585]. 

УДК 332.87464 

7066. Обзор рынка недвижимости г. Минска за 2013 год / Группа компаний "Твоя сто- 

лица". -- [Минск : б. и., 20142]. -- 10 с., включая обложку : ил. ; 30 см. -- 100 экз. -- [14-2330]. 


уУдк 332.8(476-25)"2013"(048.8) 
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334 Формы арганізацый і супрацоўніцтва ў эканоміцы 


7067. Кеннеди, Д. С. Как делать миллионы на идеях : руководство для предпринимателей / 
Дэн Кеннеди ; [перевел с английского М. А. Бабук]. -- Минск : Попурри, [2014]. -- 316 с.; 
23 см. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2126-І (в пер.). -- [14-2618]. 

УДК 334.722::339.138 

7068. Мельников, Н. К. Предпринимательство в условиях трансформации экономиче- 
ской системы : монография / Н. К. Мельников ; Частный институт управления и предприни- 
мательства. -- Минск : Частный институт управления и предпринимательства, 2014. -- 
197, [2] е.; 21 см. -- Библиография: с. 180-198 (200 назв.). - 100 экз. -- І5ВМ 978-985-7063-23-9. 
--. [14-2265]. 

УДК 334.012.:32 


336 Фінансы. Дзяржаўныя фінансы. Фінансы дзяржаўнага сектара. 
Банкаўская справа. Грошы 


7069. Банковский кодекс Республики Беларусь : 25 октября 2000 г. Хе 441-3 : в редакции 
Закона Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. Хе 145-3, с изменениями и дополнениями : 
[принят Палатой представителей З октября 2000 г. : одобрен Советом Республики 12 октября 
2000 г.]. -- Минск: Амалфея, 2014. -- 251 е. ; 20 ем. -- (Кодексы Республики Беларусь). -- 
500 экз. -- І5ВІМ 978-985-7077-50-2. -- [14-2611]. 

УДК 336.71(476)(094.4) 

7070. Петрукович, Н. Г. Розничный бизнес в банковской сфере : учебно-методическое 
пособие для студентов экономических специальностей и слушателей факультета повышения 
квалификациий и переподготовки кадров / Н. Г. Петрукович ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Полесский государственный университет. --- Пинск : ПолесГУ, 2014. 
г 45 с. ; 20 ем. -- Библиография: с. 43-45 (26 назв.). -- 122 экз. -- ІВА 978-985-516-287-3. 
--[14-2432]. 

УДК 336.717(075.8/.9) 


338 Эканамічнае становішча. Эканамічная палітыка. 
Кіраванне і планаванне ў эканоміцы. Вытворчасць. Паслугі. Цэны 


7071. Бычков, Н. А. Эффективность организационно-институциональных преобразова- 
ний АПК: состояние, проблемы, рекомендацияй / Н. А. Бычков ; [под редакцией А. П. Шпака]; 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в 
АПК Национальной академии наук Беларуси". -- Минск : Институт системных исследова- 
ний в АПК НАН Беларуси, 2014. -- 183 с.: ил., схемы; 24 см. -- Библиография: с. 176-181 
(80 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6972-29-7. - [14-2875]. 

УДК 338.436.33.021.8 

7072. Государственно-частное партнерство: обучаюіцие материалы для государст- 
венного сектора / Европейская экономическая комиссия Организаций Обьединенных На- 
ций. -- Минск: Четыре четверти, 2013. -- 196 с. : ил., схемы ; 30 см. -- Издано в рамках 
проекта ЕС/ПРООН "Укрепление национального потенциала в области применения меха- 
низмов государственно-частного партнерства в Республике Беларусь". -- Библиографиче- 
ские ссылки в подстрочных примечаниях. -- 500 экз. -- І5ВУ 978-985-7058-76-1. -- 
[14-2206]. 

УДК 338.23:334.712.012.32 

7073. Государственно-частное партнерство: обучаюіцие материалы для частного 
сектора / Европейская экономическая комиссия Организаций Обьединенных Наций. -- 


Минск: Четыре четверти, 2013. -- 196 с. : ил., схемы ; 30 ем. -- Издано в рамках проекта 
ЕС/ЛПРООН "Укрепление национального потенциала в области применения механизмов го- 
сударственно-частного партнерства в Республике Беларусь". -- Библиографические ссылки 


в подстрочных примечаниях. - 500 экз. -- І5ВА 978-985-7058-77-8. -- [14-2205]. 
УДК 338.23:334.712.012.32 
7074. Прогнозирование и планирование социально-экономических процессов : 
практикум для реализации содержания образовательных программ высшего образования 
1-й ступени : [для преподавателей] / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; [автор-составитель 
Н. Г. Лопухова]. -- Гомель : БТЭУЦК, 2014. -- 27 е. ; 21 см. -- Библиография: с. 21-23. -- 

90 экз. -- І5ВА 978-985-540-114-9. -- [14-2822]. 

УДК 338.26/.27(076.58) 
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338(476) Эканамічнае становішча Рэспублікі Беларусь 


7075. Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения, предос- 
тавляемые УП "ЖРЭО районев г. Минска" / Министерство жилиіцно-коммунального хо- 
зяйства Республики Беларусь, Государственное пройзводственное обьединение "Минское 
городское жилиіцное хозяйство". -- Минск : Институт "Белжилпроект", 2014. -- 192 с.; 
21 см. -- 90 экз. -- [14-2888]. 

УДК 338.465.4:332.872(476-25)(085.7) 


7076. Ехсшгзіоп (о (Ве геуіуа! : аірит оп бе есопотіс Бгапі5 оЁ е агеа5 оГ е КерцЫІіс оЁ 
Веіагі5 геуіуіпе айег бе Срегпобу! аіза5іег / Рерагітепі Гог Мійгацоп оЁ Фе Соп5едиепсе5 оЁ 
е Саіазігорре аі бе Спегаобу! ХРР оЁ Фе Міпізіту бог Епегеепсу 5ішайоп5 оЁ бе КериЫІіс оЁ 
ВеіІагіз ; [сопріІеё Бу: М. Уа. Вогізеуіс еёаі. ; ігапзІабоп: У. У. УазКеуіср]. -- МіазК: Іазебіше 
оЁ Кадісіову, 2013. -- 133 с.: іл.; 20х29 см. -- На англійскай мове. -- Складальнікі таксама: 
Ваічкоуа Е. 7., РубоузКаўа Е. б., Куг'тепкоуа А. А., РофзбібуаКіп 5. 5., Заусвепко І. М., 
ЗобоІеу О. У. -- 111 экз. -- І5ВМ 978-985-7003-36-5. -- [14-2213]. 

Экскуре да адраджэння. 

УДК 338.1:659.126(476) 


339 Гандаль. Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка 
339.1 Агульныя пытанні гандлю. Рынак 


7077. Бенчмаркетинг : пособие для реализации содержания образовательных программ 
высшего образования 1-й ступени / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; [авторы-составители: 
В. С. Бондаренко, А. М. Харкевич, Н. А. Яроцкая]. -- Гомель : БТЭУПК, 2014. -- 187 с.: ил 
21 см. -- Библиография: с. 185-186 (38 назв.). -- Глоссарий: с. 175-184. -- 100 экз. -- 
І5ВХ 978-985-540-109-5. -- [14-2825]. 

УДК 339.138(075.8) 


Гл. таксама Хе 7067 


339.5 Знешні гандаль. Міжнародны гандаль. 
Знешнегандлёвая палітыка. Мытныя пошліны 


7078. Беларусь и мировые экономические процессы : сборник научных статей / 
Гредколлегия: А. В. Данильченко (гл. ред.) и др.]. -- Минск: БГУ, 2003- .--20 см. -- Вып. І 
вышел без сведений о номере выпуска в издательстве "Гехнопринт". -- 1551 2225-6903. 

Вып. 10. -- 2013. -- 177, [1] с.: ил. -- Часть текста параллельно на русском и англий- 
ском языках. --- Библиография в конце научных статей. -- 100 экз. -- [14-2758]. 

УДК 339.5/.9(476::1-87)(082) 

7079. Закон о таможенном регулировании в Республике Беларусь : [10 января 2014 г. 
Хе 129-3; принят Палатой представителей 16 декабря 2013 г. : одобрен Советом Республики 
19 декабря 2013 г.]. -- Минск: Белтаможсервис, 2014. -- 251 с.; 21 см. -- 600 экз. -- 
ІВА 978-985-7004-20-І (в пер.). - [14-2368]. 

УДК 339.543(476)(094.5) 

7080. Таможенный кодекс Таможенного союза : [(принят Решением Межгосударствен- 
ного Совета Евразийского экономического сообіцества (высшего органа Таможенного союза) 
на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. Хе 17]. -- 3-е изд. -- Минск: Белтаможсер- 
вис, 2014. -- 303 с. ; 21 см. -- 250 экз. -- І5ВА 978-985-7004-19-5 (в пер.). -- [14-2365]. 

УДК 339.543(476:470:574)(094.4) 


339.7 Міжнародныя фінансы 
Гл. Хе 7078 


339.9 Знешнеэканамічныя сувязі. Знешнеэканамічная палітыка. 
Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка 


Гл. Хе 7049, 7078 
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34 Права. Юрыдычныя навукі 


7081. Молодежная инициатива в решении современных проблем юриспруденции : 
материалы международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, 
Минск, 25-26 октября 2013 г. / [редколлегия: Т. А. Червякова (отв. редактор) и др.]. -- 
Минск : Издательский центр БГУ, 2013. -- 311 с. ; 20 ем. -- Часть текста на белорусском 
языке. -- В надзаголовке: Белорусский государственный университет, Юридический фа- 
культет. --- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 40 экз. -- І5ВА 978- 
985-553-171-6. -- [14-2810]. 

УДК 34(082) 


340 Права ў цэлым. Метады і дапаможныя прававыя навукі 


7082. Обіцая теория права : пособие для студентов, обучаюіцихся по специальности 
1-24 01 02 "Правоведение" / [В. А. Абрамович и др. ; под обіцей редакцией С. Г. Дробязко, 
С. А. Калинина]. -- Минск: БГУ, 2013. -- 415, [1] с.; 21 см. -- Авторы указаны на обороте 
титульного л. Авторы также: Василевич Г. А., Вершок И. Л., Дробязко С. Г., Дубовицкий В. Н., 
Калинин С. А., Лагун Д. А., Матарае В. Н. -- Библиографические ссылки в подстрочных 
примечаниях. -- 350 экз. -- І5ВМ 978-985-518-926-9 (в пер.). -- [14-2748]. 

УДК 340.1(075.8) 

7083. Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенден- 
ций : сборник научных трудов / Научно-практический центр проблем укрепления законно- 
сти и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь ; [редколлегия: Хомич 
Владимир Михайлович и др.]. -- Минск: БГУФК, 2009- .--21 см. -- Вып. І вышел без 
сведений о номере выпуска. -- І551 2221-2558. 

Вып. 6. -- 2013. -- 401 с. -- Часть текста параллельно на русском и английском языках. 
-- Библиография в конце научных трудов. -- 100 экз. -- [14-2642]. 

УДК 340(082) 


341 Міжнароднае права 


7084. Актуальные проблемы международного публичного и международного част- 
ного права : сборник научных трудов / Белорусский государственный университет. -- 


Минск: БГУ, 2009- .--20 см. -- 1551 2221-1314. 
Вып. 5 / [редколлегия: Е. В. Бабкина, А. Е. Вашкевич (отв. ред.) и др.]. -- 2013. -- 271, [І]с. 
-- Часть текста параллельно на русском и английском языках. --- Часть текста на белорус- 


ском языке. --- Библиография в конце научных статей. -- 100 экз. -- [14-2759]. 
УДК 341(082) 
7085. Воронцов, В. М. Сравнительное уголовное право : учебно-методические рекомен- 
даций : [для студентов: в З ч.] / В. М. Воронцов ; Частное учреждение образования "БИП - 
Институт правоведения". --- Минск : БИП-Институт правоведения, 2014- .--20 см. 
Ч. 1. -- 2014. -- 191, [1] с. -- Библиография: с. 191. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-7014- 
85-9. -- [14-2327]. 
УДК 341.4(083.132)(075.8) 
7086. Всеобіцая декларация прав человека : принята и провозглашена резолюцией 
217 А (Ш) Генеральной Ассамблей ООН от 10 декабря 1948 г. Конвенция Содружества Незави- 
симых Государств о правах и основных свободах человека, Минск, 26 мая 1995 г. -- Минск: 
Амалфея, 2014. -- 27, [І]с.; 20 ем. -- 500 экз. -- І5ВАМ 978-985-7077-45-8. -- [14-2606]. 
УДК 341.231.14(47:57)(094.2) 
7087. Найболее резонансные случай нарушения прав человека в отдельных странах 
мира, 2013 / Министерство иностранных дел Республики Беларусь. --- [Минск : б. и., 20142]. 
--. 67 с., включая обложку : ил. ; 30 см. -- 20 экз. -- [14-2884]. 
УДК 341.231.14(100)'2013" 
7088. Тихиня, В. Г. Международное частное право : ответы на экзаменационные вопросы : 
[для студентов] / В. Г. Тихиня, М. Ю. Макарова. -- Минск: Тетралит, 2014. -- 143 с.; 20 ем. 
г 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-7067-92-3. -- [14-2619]. 
УДК 341.9(076.3)(075.8) 
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342 Дзяржаўнае права. Канстытуцыйнае права. Адміністрацыйнае права 


7089. Закон Республики Беларусь "Об обраіцениях граждан и юридических лиц" : 
[принят Палатой представителей 24 июня 2011 г. : одобрен Советом Республики 30 июня 
2011 г.]: по состоянию на З марта 2014 г. -- Минск: Национальный центр правовой инфор- 
мации Республики Беларусь, 2014. -- 21, [2] с. ; 20 см. -- (Правовая библиотека НЦПИ). -- 
1550 экз. -- І5ВМ 978-985-6928-93-5. -- [14-2735]. 

УДК 342.736(476)(094.5) 

7090. Избирательный кодекс Республики Беларусь : 11 февраля 2000 г. Ме 370-3: 
[принят Палатой представителей 24 января 2000 г. : одобрен Советом Республики 31 января 
2000 г.]: в Кодекс с 25 ноября 2013 г. изменения не вносились. -- Минск : Амалфея, 2014. 
--. 262 е. ; 20 ем. -- (Кодексы Республики Беларусь). -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-7077-46-5. 
2: [14-2609]. 

УДК 342.8(476)(094.4) 

7091. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь (1994, 1919, 1927, 1937, 1978) - Конституция 
Республики Беларусь (1994, 1919, 1927, 1937, 1978). -- Мінск: Мастацкая літаратура, 2014. 


г. 293, [1] е.: іл.; 27 ем. -- Частка тэксту паралельна на беларускай, рускай, польскай і 
яўрэйскай мовах. -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-02-1539-0 (у пер.). -- [14-2486]. 
УДК 342.4(476) 


7092. Конституция Республики Беларусь 1994 года : (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). -- 
Минск : Амалфея, 2014. - 47, [1] с., включая обложку ; 20 см. -- 10100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-7077-52-6. -- [14-2437]. 

УДК 342.4(476)'1994" 

7093. Перечень административных правонарушений и санкций за правонаруше- 
ния, по которым должностные лица Транспортной инспекции Министерства транс- 
порта и коммуникаций Республики Беларусь вправе вести административный процесс 
з Те Іізё оГ афтіпізігайуе оЎепсе5 апё репаіне5 Ёог Фе оЎепсе5, Ёог у/ріср бе об ісег5 оЁ Фе 
Ттапзрогі Іпзресйоп оЁ е Міпізігу оЁ Тгапэрогі апі Соптицпісайоп5 оЁ бе КерцибІіс о? Веіаги5 
аге епіЙеа іо сату ойі адтіпізітайуе ргоседиге5 : (по состоянию на 24 октября 2013 г.) / 
Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 
2 Минск : Белорусский дорожный инженерно-технический центр, [20142]. -- 16, 16 е. 
встречной пагинации ; 11х15 см. -- Параллельно на русском и английском языках. -- Книга- 
“перевертыш!". --- 99 экз. -- [14-2940]. 

УДК 342.951:656.1(476)(083.8) 


343 Крымінальнае права. Крымінальнае судаводства. 
Крыміналогія. Крыміналістыка 


7094. Борьба с преступностью: теория и практика : материалы П Международной на- 
учно-практической конференции, 27 февраля 2014 г., г. Могилев / [редколлегия: Е. Л. Лаза- 
кович (председатель) и др.]. -- Могилев: МгВК МВД Республики Беларусь, 2014. -- 366, [1] с.; 
29 см. -- В надзаголовке: Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Могилевский 
высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь. -- 10 экз. -- 
І5ВА 978-985-7088-03-4. -- [14-2278]. 

УДК 343(082) 

7095. Данилевич, А. А. Уголовный процесс в схемах. Особенная часть : учебно- 
методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюіцихся по специ- 
альностям 1-23 01 06 "Политология" (по направлениям), 1-24 01 01 "Международное право", 
1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право" / А. А. Данилевич, В. И. Са- 
марин. -- Минск: Издательский центр БГУ, 2014. -- 175, [1] с.; 14х21 см. -- 300 экз. -- 
І5ВХ 978-985-553-152-5. -- [14-2813]. 

УДК 343.:3/.7(476)(084.2(075.8) 

7096. Емельянов, С. Л. Уголовный процесс. Обіцая часть : курс лекций для реализации 
содержания образовательной программы переподготовки руководяіцих работников и спе- 
циалистов / С. Л. Емельянов, А. З. Коробкин ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово- 
экономический университет потребительской коопераций. -- Гомель : БТЭУПК, 2014. -- 
195 с. ; 21 см. -- Библиография: с. 191-193. -- 60 экз. -- І5ВАУ 978-985-540-113-2. -- 
[14-2821]. 

УДК 343.2(476)(075.9) 
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7097. Кирвель, В. К. Расследование преступлений, связанных с нарушением правил 
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств : пособие : [для студентов] / 
В. К. Кирвель. -- Минск: Амалфея, 2014. -- 73 с.: ил., схемы ; 20 см. -- Библиография: 
с. 60-61 (12 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-7077-48-9. -- [14-2623]. 

УДК 343.346.2(476)(075.8) 


346 Гаспадарчае права. Прававыя пытанні дзяржаўнага рэгулявання эканомікі 


7098. О концессиях : Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. Хе 63-3 : [принят 
Палатой представителей 26 июня 2013 г. : одобрен Советом Республики 28 июня 2013 г.]. -- 
Минск : Амалфея, 2014. -- 39, [1] с. ; 20 ем. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-7077-49-6. -- 
[14-2620]. 

УДК 346.543.4(476)(094.5) 

7099. Пантелеева, Н. В. Хозяйственное право : учебно-методические материалы : 
[для студентов] / Н. В. Пантелеева ; Министерство образования Республики Беларусь, Моги- 
левский государственный университет им. А. А. Кулешова. -- Могилев : МгГУ, 2014. -- 
144, [2] с. ; 20 см. -- Библиография: с. 137-145 (117 назв.). -- Основные понятия: с. 6-8. -- 
67 экз. -- І5ВАМ 978-985-480-942-7. -- [14-2461]. 

УДК 346(476)(075.8) 

7100. Хозяйственный процессуальный кодеке Республики Беларусь : 15 декабря 
1998 г. Хе 219-3: [принят Палатой представителей 11 ноября 1998 г. : одобрен Советом Рес- 
публики 26 ноября 1998 г.] : в редакции Закона Республики Беларусь от 6 августа 2004 г. 
Хе 314-3, е изм. и доп. -- Минск: Амалфея, 2014. -- 337 с.; 20 см. -- (Кодексы Республики 
Беларусь). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-7077-29-8. -- [14-2624]. 

УДК 346(476)(094.4) 


347 Грамадзянскае права. Судовы лад 


7101. Трамбачева, Т. Д. Контрольные задания по договорному праву : учебно- 
методические материалы : [для преподавателей юридических факультетов вузов] : в 2 ч. / 
Т. Д. Трамбачева, Т. А. Корень ; Министерство образования Республики Беларусь, Могилев- 
ский государственный университет им. А. А. Кулешова. -- Могилев: МгГУ, 2012-2014. -- 
20 см. 

Ч. 2. -- 2014. -- 83, [1] с. -- Бияблиография в тексте. -- 67 экз. -- [14-2458]. 

УДК 347.44(476)(076.1)(072.8) 


349.2 Працоўнае права 


7102. Ковалева, О. Н. Правовое регулирование реализации мер административного 
принуждения : монография / О. Н. Ковалева, О. Ч. Яковицкий, А. А. Косенко ; Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь, Могилевский высший колледж Министерства внут- 
ренних дел Республики Беларусь. -- Могилев: МгВК МВД Республики Беларусь, 2014. -- 
85, [2] с.; 21 см. -- Библиография: с. 75-84 (107 назв.). -- 30 экз. -- І5ВМ 978-985-7088-01-0. 
--. [14-2764]. 

УДК 3492(476) 


349.6 Прававыя праблемы аховы навакольнага асяроддзя 


7103. Экологическое право : пособие для студентов, обучаюіцихся по специальностям 
1-23 01 06 "Политология (по направлениям)", 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Эконо- 
мическое право" / [С. А. Балашенко и др.]. -- Минск: БГУ, 2013. -- 240 с.; 23 ем. -- (Клас- 
сическое университетское издание / Белорусский государственный университет). -- Авторы 
указаны на обороте титульного л. Авторы также: Лаевская Е. В., Лизгаро В. Е., Макарова Т. И. 
-- Библиография в конце глав, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 
300 экз. -- І5ВІ 978-985-518-908-5 (в пер.). -- [14-2752]. 

УДК 349.6(476)(075.8) 
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35 Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне. 
Ваеннае майстэрства. Ваенныя навукі 


351/354 Аб'екты і задачы дзяржаўнага адміністрацыйнага кіравання. 
Мясцовая, рэгіянальная, цэнтральная адміністрацыя 


7104. Витебская милиция : [(информационный буклет / под обіцей редакцией И. В. Ев- 
сеева ; составитель Коваль Светлана Александровна]. --- Витебск : Витебская областная ти- 
пография, 2014. -- 71, [1] е.: ил.; 31 ем. -- 200 экз. -- В переплете. -- [14-2848]. 

УДК 351.74(476.5) 

7105. Разговорник для сотрудников органов внутренних дел / Министерство внут- 
ренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Бе- 
ларусь ; [авторы-составители: Денисова С. С. и др.]. -- 7-е изд. -- Минск: Академия МВД 
Республики Беларусь, 2014. - 114 с.; 15 см. -- Авторы-составители также: Асатиани Л. Н., 
Молчан Е. Н., Подгруша С. Е. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-427-818-6. - [14-2511]. 

УДК 351:811.12(038)-00 


Гл. таксама Хе 7047 


355/359 Ваенная справа. Ваеннае майстэрства. 
Ваенныя навукі. Узброеныя сілы 


7106. Идеологическая работа в системе обеспечения военной безопасности государ- 
ства : к 10-летию органов идеологической работы Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
-- Минск: Военное информационное агентство Вооруженных Сил Республики Беларусь 
"Ваяр", 2014. -- 111 с.: ил. ; 31 см. -- 800 экз. -- І5ВМ 978-985-7017-05-8 (в пер.). -- 
[14-2358]. 

УДК 355.233.231.1:321.01(476) 

7107. Ляхор, В. А. Военная символика белорусов : знамена и мундиры / В. А. Ляхор. -- 
Минск : Харвест, 2014. -- 223 с.: ил. ; 25 ем. -- Перед выпускными данными заглавие: 
Военная символика белорусов. Знамена и мундиры. --- Библиография: е. 222. - 1500 экз. -- 
І5ВА 978-985-18-2621-2 (в пер.). - [14-2666]. 

УДК 355.14/.15(-161.3) 

7108. Смирнов, Н. Й. Военные контрразведчики Беларуси. Память, люди, операций... / 
Николай Смирнов. --- Минск: Белпринт, 2014. -- 335 е., [8] л. ил. ; 22 см. -- Библиография: 
с. 331-334 (73 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-459-309-8 (в пер.). -- [14-2363]. 

УДК [355.40794](476)(091) 

7109. Смирнов, Н. И. Минское суворовское военное училиіце: истоки, память, совре- 
менность : [о 60-летней истории училица] / Н. И. Смирнов ; [под обіцей редакцией Лисов- 
ского В. А.]. -- Минск: Военное информационное агентство Вооруженных Сил Республики 
Беларусь "Ваяр", 2013. -- 275 с.: ил.; 29 см. -- На переплете автор не указан. --- Библио- 
графия: с. 274-275 (56 назв.). -- 200 экз. -- ІВА 978-985-7017-04-1 (в пер.). -- [14-2417]. 

УДК 355.231.1(476-25)'1953/2013" 


36 Забеспячэнне духоўных і матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей. 
Сацыяльнае забеспячэнне. Сацыяльная дапамога. 
Забеспячэнне жыллём. Страхаванне 


7110. Винокурцева, Й. В. Методы диагностики и реабилитации ребенка, пострадавшего от 
насилия : пособие для специалистов / И. В. Винокурцева, Е. В. Жуковская ; Международное 
обіцественное обьединение "Понимание". --- Минск : ФУАйнформ, 2013. -- 220 е.: ил.; 21 см. 
-- На обложке авторы не указаны. -- Библиография: с. 211-218. -- 300 экз. -- І5ВМ 978- 
985-6868-78-1. -- [14-2282]. 

УДК 364.632-053.2:37.013.42 

7111. Протокол межведомственного взаимодействия по оказанию помоіци жертвам 
насилия в семье : утверждено Администрацией Московского района г. Бреста 19.11.13. -- 
[Б. м. : 6. и., 20142]. -- [15] с.; 21 см. -- 3000 экз. -- [14-2409]. 

УДК 364.63-027.553:364.632(062.537) 

7112. Соловьянов, А. П. Социальная зашцита несовершеннолетних в БССР (1921-1930 тт.) / 
А. П. Соловьянов ; [научный редактор В. К. Коршук] ; Национальная академия наук Белару- 
си, Институт истории. -- Минск : Беларуская навука, 2013. -- 203 с., [5] л. ил.; 20 см. -- 
Библиография: с. 173-202 (427 назв.). -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1644-3. -- [14-2297]. 

УДК 364-053.6(476)'1921/1930" 
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37 Выхаванне. Навучанне. Адукацыя 


7113. Бизнес-план учреждения образования : пособие для руководителей, их замести- 
телей, педагогов учреждений обіцего среднего образования / [составители: А. М. Городович, 
Т. В. Куратник]. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. - 121, [2] с. ; 20 см. -- (Серия "Управле- 
ние в образовании"). --- Библиография: с. 119-122 (69 назв.). -- 1413 экз. -- І5ВМ 978-985- 
542-713-2. -- [14-2684]. 

УДК 37:005.51 

7114. "Калегіум": события и люди / [текст: Чеслава Дударева, Анастасия Гулак ; ре- 
дактор: Надежда Авсиевич ; фото: Надежда Авсиевич и др.]. -- Брест : Альтернатива, 2013. 
-- [28] с., включая обложку : ил., фот. ; 15х21 см. -- Фото также: Головач Е., Гонжурова Т., 
Дубровский А., Евтухович В., Чеберкуе Н. -- 1000 экз. -- [14-2398]. 

УДК [37:008]:061.2(476.7-2 ІПинск) 


37.0 Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання 


7115. Акредоло, Л. Детские знаки, или Как разговаривать с ребенком, который еіце не 
умеет говорить / Линда Акредоло, Сьюзен Гудвин, Дуг Абраме ; [перевела с английского 
Д. М. Курмангалиева]. -- Минск : Попурри, [2014]. -- 189, [2] е. : ил. ; 22 см. -- Словарь 
знаков: с. 163-187. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2106-3. -- [14-2832]. 

УДК [37.018.11-:159.922.7]-053.4 

7116. Летний детский отдых : копилка материалов в помоіць воспитателям и вожатым 


оздоровительных лагерей / [автор-составитель Г. Л. Шереш]. -- 7-е изд. -- Мозырь: Обра- 
зовательная компания "Содействие", 2014. -- 226, [2] с.: ил. ; 29 см. -- Часть текста на бе- 
лорусском языке. --- Библиография: с. 232 (41 назв.), библиографические ссылки в под- 


строчных примечаниях. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-520-830-4. - [14-2855]. 
УДК 37.091.217:379.83/.84 
7117. Медико-педагогические проблемы охраны здоровья учаіцихся и безопасности 
жизнедеятельности : материалы 10-й научно-практической конференции, Минск, 25 октября 
2013 г. / под обіцей редакцией В. П. Сытого. -- Минск: Тирас-Н, 2013. -- 148 е.: ил.; 21 см. 
-- Часть текста на белорусском языке. -- В надзаголовке: Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима 
Танка. -- Библиография в конце докладов. -- 100 экз. -- ІВА 978-985-90314-4-1. -- 
[14-2607]. 
УДК 37.015.3:[6133614.8.084]1(082) 
7118. Романюк, М. В. Современные технологий иноязычного образования : терминоло- 
гический словарь для студентов педагогических специальностей / М. В. Романюк ; Брест- 
ский государственный университет им. А. С. Пушкина. -- Брест : БрГУ, 2014. -- 44 с.; 21 см. 
-- Библиография: с. 43-44 (16 назв.). -- 75 экз. -- І5ВА 978-985-555-154-7. -- [14-2601]. 
УДК 37.016:811'243(038)(075.8) 
7119. Северин, С. Н. Методология педагогического исследования : учебно- 
методический комплекс для студентов педагогических специальностей вузов / С. Н. Северин ; 
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. -- Брест : БрГУ, 2014. -- 285 е.: 
ил., схемы ; 21 см. -- Библиография: с. 278-285 (135 назв.). -- Терминологический словарь: 
с. 270-277. -- 50 экз. -- І5ВА 978-985-555-141-7. -- [14-2244]. 
УДК 37.012(075.8) 
7120. Фелан, Т. У. Воспитание без принуждения : [как привить послушание детям 
от 2 до 12 лет: волшебство 1-2-3] / Томас Фелан ; [перевела с английского И. В. Гродель]. -- 
Минск : Попурри, [2014]. -- 302 с.: ил.; 21 см. -- 5000 экз. -- І5ВА 978-985-15-2132-2. -- 
[14-2834]. 
УДК 37.018.11::159.922.7 
712]. Формирование детско-взрослой обіцности в условиях культурно- 
образовательного пространства региона : на примере деятельности ГУО "Минский город- 
ской институт развития образования", МГООЦ "Лидер", Культурно-спортивного обіцества 
"Вита" в рамках реализации Международного проекта ЕрВ-1253 "Беларусь и мир: внедрение 
инноваций во внешкольное образование молодежи" / Комитет по образованию Мингорис- 
полкома, Государственное учреждение образования "Минский городской институт развития 
образования", Минский международный образовательный центр им. Й. Рау ; [под редакцией 
Т. И. Мороз]. -- Минск: МГИРО, 2014. -- 71 с.; 29 см. -- Библиография: с. 70-71 (76 назв.). 
г. 150 экз. -- І5ВК 978-985-6864-17-2. -- [14-2196]. 
УДК [37.091.217"374](476-25) 
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7122. Яценке, Т. Е. Социально-личностные компетенции педагогов в области обеспече- 
ния психологической безопасности образовательной среды : практическое руководство для 
студентов педагогических и психологических специальностей / Т. Е. Яценко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. -- Бара- 
новичи : БарГУ, 2014. -- 95, [1] с.; 20 см. -- Библиография: с. 87-94 (143 назв.). -- Глосса- 
рий: с. 62. -- 115 экз. -- [14-2322]. 

УДК 37.015.3(075.8) 


Гл. таксама Ме 6994, 7110, 7481 
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7123. Осипов, Е. Д. Основы компетентностно ориентированного обучения будуіцих пе- 
дагогов взаймодействию с семьей учаіцегося : монография / Е. Д. Осипов ; под обіцей редак- 
цией А. Н. Сендер ; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, [научно- 
методический центр "Школа - Семья"]. -- Брест: БрГУ, 2014. -- 166 с. : схемы ; 21 см. -- 
Библиография: с. 149-165 (247 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-555-155-4. -- [14-2424]. 

УДК 373.064.1.013.42 

7124. Петрович, Л. В. Ученическое самоуправление в школе : пособие для педагогов 
учреждений обіцего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / 
Л. В. Петрович. -- Минск: Национальный институт образования, 2014. -- 231 с.; 20 см. -- 
Библиография: с. 226-230 (70 назв.). -- Краткий словарь основных понятий: с. 218-225. -- 
2600 экз. -- І5ВМ 978-985-559-338-7. - [14-2590]. 

УДК 373.014.553 

7125. Планирование работы в летнем оздоровительном лагере : пособие для руково- 
дителей, их заместителей, педагогов учреждений обіцего среднего образования / [составите- 
ли: А. М. Городович, Т. В. Куратник]. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 138, [1] с. ; 20 ем. 
-- (Серия "Управление в образовании"). --- Библиография: с. 134-137 (60 назв.). -- 1413 экз. 
-- І5ВА 978-985-542-714-9. -- [14-2653]. 

УДК 373.091.217:005.51 

7126. Современный урок в учреждении обіцего среднего образования : пособие для 
педагогов учреждений обіцего среднего образования / [составитель И. И. Юркова]. -- Мо- 
зырь : Белый Ветер, 2014. -- 147 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 145-146 (31 назв.). -- Глос- 
сарий: с. 142-144. -- 613 экз. -- І5ВМ 978-985-542-731-6. -- [14-2682]. 

УДК 373.091.32 


373.2 Дашкольнае навучанне 


7127. Бабок, Н. Й. Трудовое воспитание дошкольников : планирование и организация / 
Н. И. Бабок. -- 4-е изд. -- Мозырь: Образовательная компания "Содействие", 2014. -- 
118, [2] с.; 20 см. -.- Библиография: с. 120 (18 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-520-898-4. 
-- [14-2626]. 
УДК 373.2.016:331 
7128. Бабурына, В. В. Мая выцінанка / В. В. Бабурына, Н. А. Сухая. -- Мінск: Белару- 
ская Энцыклапедыя, 2014. -- 98, [1] е.: іл. ; 29 см. -- Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадко- 
вых заўвагах. -- 2000 экз. -- І5ВАМ 978-985-11-0761-8. - [14-2329]. 
УДК 373.2/.3.016:745.543 
7129. Башинская, Т. В. Словечки-человечки, или Веселая подготовка к обучению гра- 
моте : пособие для педагогов учреждений, обеспечиваюіцих получение дошкольного образо- 
вания / Т. В. Башинская. -- 4-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 61, [3] е., УШ е. ил.: 
ил. ; 20 см. -- (Из опыта работы дошкольных учреждений). -- Библиография: с. 63 
(16 назв.). -- 163 экз. -- І5ВМ 978-985-542-663-0. -- [14-2685]. 
УДК 373.2.016:003-028:31 
7130. Бельская, И. Л. Готовим руку к письму : (развиваюіцее пособие для дошкольни- 
ков] / И. Л. Бельская. -- Минск: ЮниПресеМаркет, 2014. -- 31 е.: ил. ; 22 см. -- (Серия 
"Азбука развития"). --- На обложке автор не указан. -- 7000 экз. -- І5ВХ 978-985-560-694-0. 
--. [14-2390]. 
УДК 373.2.016:003-028;:31 
7131. Варивода, В. С. Экологическое воспитание дошкольников / В. С. Варивода. -- 
5-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. - 122, [1] с.: ил., схемы; 20 см. -- Библиография: 
с. 120-121 (20 назв.). -- 213 экз. -- І5ВМ 978-985-542-706-4. -- [14-2683]. 
УДК 373.2.015.31:502 
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7132. Веселимся и играем : досуги, драматизации, скетчи, загадки, игры для проведе- 
ния занятий с детьми 4-7 лет: пособие для педагогов учреждений, обеспечиваюіцих получе- 
ние дошкольного образования / [составитель С. Д. Галкина]. -- 4-е изд. -- Мозырь : Белый 
Ветер, 2014. -- 134, [1] е. ; 20 ем. -- Часть текста на белорусском языке. --- Библиография: 
с. 132-133 (28 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 213 экз. -- 
І5ВА 978-985-542-698-2. - [14-2681]. 

УДК 373.2.015.:3:793.7 

7133. Григорьева, А. И. Мой первый иллюстрированный словарь английского языка : 
[для дошкольного и младшего школьного возраста / Анна Ивановна Григорьева ; художни- 
ки: О. Серебрякова и др.]. -- Москва: АСТ, 2013. -- 190, [1] с. : цв. ил. ; 22 ем. -- Издано 
при участии ООО "Харвест" (Минск). -- Автор указан перед выпускными данныма. -- Ху- 
дожники также: Горбунова И., Емельянова С., Емельянова Т. -- 4000 экз. -- І5ВА 978-5-17- 
078509-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2709-7 (Харвест) (в пер.). -- [14-2695]. 

УДК 373.2/.3.016:811.111 

7134. Денисова, М. Ю. "Чудесные ладошки": развиваем художественно-творческие спо- 
собности, мышление и воображение дошкольников : пособие для педагогов учреждений, 
обеспечиваюіцих получение дошкольного образования / М. Ю. Денисова. -- 3-е изд. -- 
Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 45, [3] с. : ил.; 20 ем. -- Библиография: с. 47 (11 назв.). -- 
413 экз. -- І5ВМ 978-985-542-696-8. -- [14-2646]. 

УДК 373.2.015.31:[741:75].02 

7135. Жабко, Я. Г. Алфавитный альбом: от А до Я: [от 4 до 7 лет] / Янина Жабко; 
[предисловие Леонида Клышко ; художник Виктория Рапович]. -- Минск : Беларусь, 2014. 
--71 с.: цв. ил. ; 29 ем. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-01-0996-5. - [14-2201]. 

УДК 373.2.016:811.161.1'351 

7136. Желобкович, Е. Ф. Физкультурный досуг в учреждений образования : 2-я млад- 
шая группа : пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / Е. Ф. Желобко- 
ВИЧ. -- 2-е изд. -- Мозырь: Белый Ветер, 2014. -- 98, [1] с. ; 20 ем. -- Библиография: с. 97 
(7 назв.). -- 1013 экз. -- І5ВМ 978-985-542-641-8. -- [14-2156]. 

УДК 373.2.015.31:796.035 

7137. Играем на уроках английского языка в начальной школе : пособие для учите- 
лей обіцеобразовательных учреждений / составитель С. С. Яцкова. -- 4-е изд. -- Мозырь: 
Белый Ветер, 2014. -- 59, [1] с. : ил. ; 20 ем. -- 213 экз. -- І5ВА 978-985-542-668-5. -- 
[14-2712]. 

УДК 373.2.016:811.111 

7138. Казловіч, Ж. М. Вывучаем родную мову разам з Бульбашыкам : развіццё бела- 
рускага маўлення і пазнавальных здольнасцей чамучак 4-5 гадоў / Ж. М. Казловіч. -- 
4-е выд. -- Мазыр: Образовательная компания "Содействие", 2014. - 134, [2] е., [1] л. іл.; 
20 см. -- Бібліяграфія: с. 136 (9 назв.). -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-520-896-0. -- [14-2548]. 

УДК 373.2.016:811.161.3 

7139. Курилова, Й. А. Развитие сенсорных способностей у детей раннего возраста : 
[тематическое планирование, конспекты занятий на год, дидактические игры] / И. А. Кури- 
лова. -- 4-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2014. -- 84, [3] е., 
[1] л. ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 86 (10 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-520-862-5. -- 
[14-2628]. 

УДК 373.2.015.31 

7140. Лаврушкина, С. М. Азбука в стихах : [развиваюіцее издание для детей дошколь- 
ного возраста / С. М. Лаврушкина]. -- Орша : КолА-АРТ, [2014]. -- [32] е. : цв. ил.; 29 см. 
-- (Умный ребенок). -- Автор указан перед выпускными данными. -- 2100 экз. -- 
І5ВА 978-985-6934-51-6. -- [14-2946]. 

УДК 373.2.015.31:811.161.1'351 

7141. Новиковская, О. А. Как научиться быстро говорить от І года до 4 лет: развитие 
речи : звуки, слова, фразы : альбом : [для младшего дошкольного возраста : (взрослые чита- 
ют детям)] / О. Новиковская ; [художники: Л. Двинина и др.]. -- Москва: АСТ, 2013. - 111, 
[1] с. : цв. ил. ; 22х28 см. -- Перед выпускными данными заглавие: Альбом. Как научиться 
быстро говорить от І года до 4 лет. Развитие речи. Звуки, слова, фразы. --- Издано при уча- 
стий ООО "Харвест" (Минск). -- На обложке автор не указан. -- Художники также: Емель- 
янова С., Левко Л., Наумова С., Рахманов А., Серебрякова О. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
083351-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-0468-5 (Харвест) (в пер.). -- [14-2873]. 

УДК 373.2.016:003-028.31 
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7142. Омеляіцик, И. В. Рисование, аппликация, лепка для малышей / И. В. Омеляіцик. 
-. 5-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2014. - 113, [2] с.; 20 см. 
--. Бияблиография: с. 115 (6 назв.). -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-520-859-5. -- [14-2625]. 
УДК 373.2.016:[741-745/749].02 
7145. Пилат, Й. Й. Учим буквы играя / И. И. Пилат, В. А. Кныш. -- 5-е изд. -- Мозырь: 
Белый Ветер, 2014. -- 32 с.: ил. ; 29 см. -- 3013 экз. -- І5ВМ 978-985-542-693-7. -- [14-2861]. 
УДК 373.2.016:003-028:31 
7144. Пятница, Т. В. По секрету всему свету расскажу... : развитие связной речи у детей 
дошкольного возраста : пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / 
Т. В. Пятница, Т. И. Прончак. -- 3-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 72, [3] с.: ил.; 
20 см. -- (Из опыта работы дошкольных учреждений). --- Библиография: с. 74 (10 назв.). -- 
313 экз. -- І5ВІ 978-985-542-632-6. -- [14-2154]. 
УДК 373.2.016:808.5 
7145. Развиваем связную речь у дошкольников в обіцении : пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / составитель А. М. Орлова. -- 5-е изд. -- Мозырь: 
Белый Ветер, 2014. - 113, [3] е. ; 20 см. -- (Из опыта работы дошкольных учреждений). -- 
Библиография: с. 115 (22 назв.). -- Глоссарий: с. 113-114. -- 613 экз. -- І5ВА 978-985-542- 
705-7. -- [14-2644]. 
УДК 373.2.016:81-028.31 
7146. Смолер, Е. Й. Развитие старших дошкольников в эвристической деятельности : 
пособие для педагогов учреждений дошкольного образования с белорусским и русским язы- 
ками обучения / Е. И. Смолер. -- Минск: Национальный институт образования, 2014. -- 92, 
[2] с. ; 20 см. -- Библиография: с. 92-93 (28 назв.). -- 7000 экз. -- І5ВА 978-985-559-328-8. 
--[14-2589]. 
УДК 373.2.015.:31 
7147. Тарасова, А. М. Пишем, считаем, весело играем! : [развиваюіцая тетрадь для де- 
тей от пяти до шести лет]: в 2 ч. / А. М. Тарасова, А. А. Рычагова. -- 3-е изд. -- Мозырь: 
Белый Ветер, 2014- .-- 29 см. -- І5ВМ 978-985-542-692-0. 
Ч.1.- 2014. -- 38, [2]е.: ил. -- 2013 экз. -- І5ВМ 978-985-542-691-3. -- [14-2864]. 
УДК 373.2.015.:31 
7148. Шалаева, Г. П. Английская грамматика для детей / Г. П. Шалаева. -- Москва: 
АСТ : Слово, 2013. -- 143 с. : цв. ил. ; 24 см. -- Издано при участиий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978-5-17-083587-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-8123-0504-8 (Слово). 
-- І5ВМ 978-985-18-2738-7 (Харвест) (в пер.). -- [14-2665]. 
УДК 373.2.016:811.111 


373.3/.5 Пачатковая школа. Сярэдняя школа 


7149. Білеты для правядзення абавязковага выпускнога экзамену па вучэбным 
прадмеце "Гісторыя Беларусі" па завяршэнні навучання і выхавання на П ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі вучняў пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы ба- 
завай адукацыі : 2013/2014 навучальны год / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. -- 
Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2014. -- 6, [1] с. ; 20 ем. -- 6120 экз. -- І5ВМ 978- 
985-559-315-8. -- [14-2243]. 

УДК 373.5.091.27:94(476) 

7150. Білеты для правядзення выпускных экзаменаў на выбар вучняў па завяр- 
шэнні навучання і выхавання на ПІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі (у тым ліку 
правядзення экзаменаў у парадку экстэрнату) ва ўстановах агульнай сярэдняй адука- 
цыі з беларускай мовай навучання : 2013/2014 навучальны год / Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь. -- Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2014. - 80, [3] с. ; 20 ем. 
-- Частка тэксту на рускай мове. -- 5720 экз. -- І5ВМ 978-985-559-320-2. -- [14-2245]. 

УДК 373.5.091.27:1/9 

7151. Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному предмету "Анг- 
лийский язык" по завершении обучения и воспитания на ПІ ступени обіцего среднего 
образования : с аудиоприложением (СР) / Министерство образования Республики Беларусь. 
-- 2-е изд. -- Минск: Национальный институт образования : МГЛУ : Аверсэв, 2014. -- [27] л.; 
29 см “ І электронно-оптический диск (СР-К). -- На титульном л. и обложке: Епе!ізВ. -- 
Текст на одной стороне л. -- 12000 экз. -- І5ВМ 978-985-460-589-0 (МГЛУ). -- І5ВМ 978- 
985-19-1018-8 (Аверсэв). -- І5В 978-985-19-1022-5 (Ср-К). -- І5ВМ 978-985-559-341-7 
(ошибоч.). -- [14-2254]. 

УДК 373.5.091.27:811.111 
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7152. Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному предмету "Испан- 
ский язык" по завершении обучения и воспитания на ПІ ступени обіцего среднего 06- 
разования : с аудиоприложением (СР) / Министерство образования Республики Беларусь. 
-- 2-е изд. -- Минск: Национальный институт образования : МГЛУ : Аверсэв, 2014. -- [27] л.; 
29 см “ І электронно-оптический диск (СЮ-К). -- На титульном л. и обложке: Езрайо!. -- 
Текст на одной стороне л. -- 350 экз. -- І5ВМ 978-985-559-344-8 (Национальный институт 
образования). -- І5ВМ 978-985-460-592-0 (МГЛУ). -- І5ВМ 978-985-19-1021-8 (Аверсэв). -- 
І5ВА 978-985-19-1025-6 (СР-К). -- [14-2253]. 

УДК 373.5.091.27:811.134.2 

7153. Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному предмету "Немец- 
кий язык" по завершении обучения и воспитания на ПІ ступени обіцего среднего обра- 
зования : с аудиоприложением (СР) / Министерство образования Республики Беларусь. -- 
2-е изд. -- Минск: Национальный институт образования : МГЛУ : Аверсэв, 2014. -- [27] л.; 
29 см - 1 электронно-оптический диск (СР-К). -- На титульном л. и обложке: РецізсВ. -- 
Текст на одной стороне л. -- 6100 экз. -- І5ВМ 978-985-559-342-4 (Национальный институт 
образования). -- І5ВХ 978-985-460-590-6 (МГЛУ). -- І5ВМ 978-985-19-1019-5 (Аверсев). -- 
І5ВА 978-985-19-1023-2 (Ср-К). -- [14-2255]. 

УДК 373.5.091.27:811.112.2 

7154. Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному предмету "Фран- 
цузский язык" по завершении обучения и воспитания на Ш ступени обіцего среднего 
образования : с аудиоприложением (СР) / Министерство образования Республики Беларусь. 
--. 2-е изд. -- Минск: Национальный институт образования : МГЛУ : Аверсэв, 2014. -- [27] л.; 
29 см “. 1 электронно-оптический диск (СР-Е). -- На титульном л. и обложке: Егапдаі5. -- 
Текст на одной стороне л. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-559-343-1 (Национальный институт 
образования). -- І5ВМ 978-985-460-591-3 (МГЛУ). -- І5ВМ 978-985-19-1020-1 (Аверсэв). -- 
І5ВА 978-985-19-1024-9 (Ср-К). -- [14-2256]. 

УДК 373.5.091.27:811.133.1 

7155. Билеты для проведения выпускных экзаменов по выбору учашцихся по за- 
вершении обучения и воспитания на ПІ ступени обіцего среднего образования (в том 
числе для проведения экзаменов в порядке экстерната) в учреждениях обіцего среднего 
образования с русским языком обучения : 2013/2014 учебный год / Министерство образо- 
вания Республики Беларусь. -- Минск : Национальный институт образования, 2014. -- 82, 
[1 е. ; 20 ем. -- Часть текста на белорусском языке. -- 10460 экз. -- І5ВА 978-985-559-319-6. 
--.[14-2250]. 

УДК 373.5.091.27:1/9 

7156. Билеты для проведения обязательного выпускного экзамена по учебному 
предмету "История Беларуси" по завершении обучения и воспитания на П ступени 
обіцего среднего образования учаіцихся при освоении содержания образовательной 
программы базового образования : 2013/2014 учебный год / Министерство образования 
Республики Беларусь. -- Минск: Национальный институт образования, 2014. -- 6, [1] е.; 
20 см. -- 8870 экз. -- І5ВМ 978-985-559-316-5. -- [14-2248]. 

УДК 373.5.091.27:94(476) 

7157. Буйневич, Т. В. Уроки французского языка в 11 классе : пособие для учителей 
учреждений обіцего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / 
Т. В. Буйневич ; [Национальный институт образования]. --- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 
41, [2] е.: ил. ; 20 см“. 1 электронно-оптический диск (СР-К). -- 163 экз. -- І5ВМ 978-985- 
542-428-5. -- [14-2702]. 

УДК 373.5.016:811.133.1 

7158. Буйновская, Т. А. Планы-конспекты уроков по русскому языку: 8-й класс: 
(1-е полугодие) : пособие для педагогов учреждений обіцего среднего образования / 
Т. А. Буйновская. -- 3-е изд. -- Мозырь: Белый Ветер, 2014. -- 45, [3] е. ; 20 см. -- (Серия 
“Из опыта работы"). -- Библиография: с. 47 (8 назв.). -- 1013 экз. -- І5ВАХ 978-985-542-722-4. 
2. [14-2728]. 

УДК 373.5.016:811.161.1 

7159. Вадюшина, Д. С. Уроки французского языка в 10 классе : пособие для учителей 
учреждений обіцего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / 
Д. С. Вадюшина, Т. В. Буйневич ; [Национальный институт образования]. -- Мозырь : 
Белый Ветер, 2014. -- 49, [2] с. : ил. ; 20 см. -- 163 экз. -- ІВА 978-985-542-427-8. -- 
[14-2703]. 

УДК 373.5.016:811.133.1 
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7160. Витетнева, Е. А. Учимся говорить правильно : 1-й класе : факультативные занятия : 
пособие для учителей начальных классов / Е. А. Витетнева, С. Н. Сигай. -- 5-е изд. -- Мо- 
зырь : Белый Ветер, 2014. -- 170, [1] с. ; 20 ем. -- (Серия “Из опыта работы"). -- Библиогра- 
фия: е. 170 (15 назв.). -- 813 экз. -- І5ВМ 978-985-542-728-6. -- [14-2662]. 

УДК 373.3.016:811.161.1 

7161. Гендерное и семейное воспитание учаіцихся / [составитель О. Е. Ероховец]. -- 
Минск : Красико-Принт, 2014. - 127 с. ; 20 см. -- (Деятельность класеного руководителя). 
-- На обложке: 0. -- 1100 экз. -- І5ВМ 978-985-405-743-9. -- [14-2235]. 

УДК [373.5.016:305]37.018.11 

7162. Гирина, В. Н. Жизнь обіцества : 10-й класе: пособие для учителей учреждений 
обіцего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В. Н. Гирина, 
Е. Ю. Смирнова ; [Национальный институт образования]. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 
106, [1] е. : ил. ; 20 см. -- (Обіцествоведение. Факультативные занятия). -- Библиография: 
с. 104-105 (33 назв.). -- 513 экз. -- І5ВМ 978-985-542-465-0. -- [14-2664]. 

УДК 373.5.016:3 

7163. ГУО "Светлогорская детская школа искусств". -- [Б. м.: б. и.], 2013. -- [6] с., 
включая обложку : ил.; 21 см. -- 350 экз. -- [14-2325]. 

УДК 373.5:792/793(476.2-2ІСветлогорск) 

7164. Захарова, С. Н. Уроки русской литературы в 7 классе : пособие для учителей 
учреждений обіцего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / 
С. Н. Захарова, Е. А. Темушева, Г. М. Юстинская ; под редакцией С. Н. Захаровой ; [Нацио- 
нальный институт образования]. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 183, [1] е. ; 21 ем. -- 
Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 513 экз. -- І5ВМ 978-985-542- 
607-4. -- [14-2672]. 

УДК 373.5.016:821.161.1.09 

7165. Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце "Матэма- 
тыка" за перыяд навучання і выхавання на ІП ступені агульнай сярэдняй адукацыі / 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ; (укладальнікі: В. В. Беняш-Крывец і інш.]. -- 
Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі: Аверсэв, 2014. - 318, [1] с.: іл. ; 20 см. -- Укла- 
дальнікі таксама: Адамовіч Т. А., Арэф”ева І. Г., Гаравая Н. П., Казакоў В. У., Касцюковіч Н. У., 
Сенчанка А. М., Ячэйка Т. У. -- 6500 экз. -- І5ВМ 978-985-559-312-7 (Нацыянальны 
інстытут адукацыі). -- І5ВМ 978-985-533-276-4 (Аверсэв). -- [14-2740]. 

УДК 373.5.016:51 

7166. Зборнік кантрольных работ па матэматыцы за перыяд навучання на І ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі : дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй аду- 
кацыі з беларускай мовай навучання / [Л. А. Доўнар і інш.] ; Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь. -- Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі : Аверсэв, 2014. -- 573 е.: іл.; 
20 см. -- Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Запёкіна В. С., Кава- 
леўская Н. Л., Канашэвіч Т. М., Клімянкова М. М., Нядвецкая Т. В., Папоўская А. Л., Раднё- 
нак Л. П., Фёдараў І. В., Шасцітка І. У. -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-559-341-7 (Нацыяналь- 
ны інстытут адукацыі). -- І5ВМ 978-985-19-1029-4 (Аверсэв). -- [14-2242]. 

УДК 373.5.016:51 

7167. Зимина, М. И. Поурочные планы по математике : 5-й класе: 1-е полугодие : посо- 
бие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / М. И. Зимина. -- 4-е изд. -- Мозырь: 
Белый Ветер, 2014. -- 134, [1] с.; 20 см. -- (Серия "Из опыта работы"). -- 363 экз. -- 
І5ВА 978-985-542-626-5. -- [14-2152]. 

УДК 373.5.016:51 

7168. Информационные технологии обучения физике в средней школе : сборник мате- 
риалов студенческой научно-методической конференции, 21 декабря 2013 г. / Брестский госу- 
дарственный университет им. А. С. Пушкина, Физико-математический факультет ; [под обіцей 
редакцией В. С. Секержицкого]. -- Брест : БрГУ, 2014. -- 16 с.; 21 см. -- 20 экз. -- [14-2473]. 

УДК [373.5.016:53]:004(082) 

7169. Казак, Т. В. Тематические разработки уроков по литературному чтению-2 : 4-й 
класс / Т. В. Казак. -- 4-е изд. -- Мозырь: Образовательная компания "Содействие", 2014. 
-- 174, [2] с.: схемы; 20 см. -- Библиография: с. 176 (21 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985- 
520-902-8. - [14-2627]. 

УДК 373.3.016:821(100).09 

7170. Кірылава, Р. А. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай мове : 2-гі клас: (2-е 
паўгоддзе) : кніга для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / Р. А. Кірылава. -- 
2-е выд. -- Мазыр : Белы Вецер, 2014. -- 99, [1] е.: іл. ; 20 см. -- (Серыя "З вопыту рабо- 
ты"). -- Бібліяграфія: с. 98 (8 назв.). -- 1013 экз. -- І5ВМ 978-985-542-526-8. -- [14-2165]. 

УДК 373.3.016:811.161.3 
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7171. Кірылава, Р. А. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай мове : 4-ты клас: 
1-е паўгоддзе : кніга для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / Р. А. Кірылава. -- 
3-е выд. -- Мазыр: Белы Вецер, 2014. -- 92 с.: іл.; 20 см. -- (Серыя "З вопыту работы"). -- 
Бібліяграфія: с. 91 (13 назв.). -- 1013 экз. -- І5ВМ 978-985-542-559-6. -- [14-2157]. 
УДК 373.3.016:811.161.3 
7172. Кірылава, Р. А. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай мове : 4-ты клас: 
2-е паўгоддзе : кніга для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / Р. А. Кірылава. -- 
3-е выд. -- Мазыр : Белы Вецер, 2014. -- 82, [1] е.: іл.; 20 см. -- (Серыя "З вопыту рабо- 
ты"). -- Бібліяграфія: с. 81 (13 назв.). -- 1013 экз. -- І5ВМ 978-985-542-560-2. -- [14-2159]. 
УДК 373.3.016:811.161.3 
7173. Косарев, В. М. Экспериментальное изучение основ аэродинамики : пособие : 
[для студентов] / В. М. Косарев, Р. В. Косарев ; Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина. -- Брест: БрГУ, 2014. -- 63 с.: ил. ; 21 ем. -- Библиография: с. 63 
(18 назв.). -- 75 экз. -- І5ВМ 978-985-555-159-2. -- [14-2886]. 
УДК 373.5.016:533.6(075.8) 
7174. Ластовка, Й. А. Обрацение с отходами : практическое пособие для учителей / 
И. А. Ластовка, В. Н. Свистунова ; Минский городской комитет природных ресурсов и охра- 
ны окружаюіцей среды. -- 2-е изд., дополненное. -- Минск: Альтиора - Живые Краски, 
2013. -- 60 с., включая обложку : ил. ; 30 см. -- Библиография: с. 60 (25 назв.). -- 200 экз. -- 
І5ВА 978-985-6831-80-8. -- [14-2208]. 
УДК 373.5.016:628.4.032 
7175. Лукашэнка, С. Э. Апорныя схемы і алгарытмы па беларускай мове : 2-4-я класы: 
дапаможнік для настаўніка / С. Э. Лукашэнка. -- Мазыр : Образовательная компания 
"Содействие", 2013. -- 255, [1] е. ; 20 ем. -- Бібліяграфія: с. 250 (8 назв.). -- 1000 экз. -- 
І5ВА 978-985-520-792-5. -- [14-2549]. 
УДК 373.3.016:811.161.3 
7176. Малинина, Н. С. Планы-конспекты уроков по русскому языку : 5-й класе: 
2-е полугодие : пособие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / Н. С. Малинина, 
Т. В. Якимчик. -- 4-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 175 с.: ил. ; 20 см. -- (Серия 
“Из опыта работы"). -- Библиография: с. 172-173 (23 назв.). -- 313 экз. -- І5ВМ 978-985- 
542-583-1. -- [14-2176]. 
УДК 373.5.016:811.161.1 
7177. Математика : 5-й [класс] : самостоятельные и контрольные работы : пособие для 
учителей учреждений обіцего среднего образования с русским языком обучения : [в 2 кн.]: 
в 4 вариантах / [Е. П. Кузнецова и др.]. -- 7-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2014. -- 20 см. -- 
(Дидактические материалы). -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: 
Войтова Ю. К., Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Яіцин Б. Ю. 
[Кн. 1]: 1, 2 варианты. -- 175, [1]с.: ил. -- 6100 экз. -- І5ВМ 978-985-19-1000-3. -- [14-2378]. 
УДК 373.5.016:51 
7178. [Кн. 2]: 3, 4 варианты. -- 173, [1] е.: ил. -- 4100 экз. -- І5ВА 978-985-19-1001-0. 
--. [14-2380]. 
УДК 373.5.016:51 
7179. Мохначева, Г. Й. Математика : 2-й класс: тетрадь для стимулируюіцих занятий / 
Г. И. Мохначева. -- 2-е изд. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2014. -- 111 с.: ил.; 22 см. 
“500 экз. -- І5ВМ 978-985-471-668-8. -- [14-2842]. 
УДК 373.:3.016:51 
7180. Мохначева, Г. И. Разработки стимулируюіцих занятий по русскому языку : 
3-й класс : пособие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / Г. И. Мохначева. -- 
4-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 60, [3] с. : ил.; 20 см. -- (Серия "Из опыта рабо- 
ты"). -- Библиография: с. 62 (15 назв.). -- 213 экз. -- І5ВА 978-985-542-617-3. -- [14-2164]. 
УДК 373.3.016:811.161.1 
7181. Непрерывные олимпиады по математике : 5-6-е классы : [для учителей] / 
составитель А. М. Лукашенок. -- 6-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 49, [3] с. : ил 
20 см. -- Библиография: с. 51 (8 назв.). -- 313 экз. -- І5ВМ 978-985-542-680-7. -- [14-2697]. 
УДК 373.5.016:51 
7182. Нестандартные уроки по математике : 8-11-е классы : пособие для учителей 
обіцеобразовательных учреждений / [Т. А. Богдашич и др.]. -- 5-е изд. -- Мозырь : Белый 
Ветер, 2014. - 105, [2] с.: ил. ; 20 см. -- (Серия "Из опыта работы"). -- Авторы указаны на 
обороте титульного л. Авторы также: Войцеховская Л. О., Герасимович Е. Н., Гурленя М. И., 
Дубовец Л. А., Скороход М. Н., Шуляковекая Т. А., ІЦербо Л. Э. -- Библиография в тексте. 
--213 экз. -- І5ВКМ 978-985-542-676-0. -- [14-2694]. 
УДК 373.5.016:51 
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7183. Орехова, А. Й. Задачи на готовых чертежах. Геометрия : в З ч. : [для учителей] / 
А. И. Орехова. -- 7-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 20 см. -- (Дидактический ма- 
териал). -- І5ВМ 978-985-542-640-1. 
Ч. 1.--45, [2] е.: ил. -- Библиография: с. 46 (б назв.). -- 413 экз. -- І5ВМ 978-985-542- 
655-5. -- [14-2172]. 
УДК 373.5.016:514 
7184. Ч. 2. -- 59, [І] е.: ил. -- 1413 экз. -- І5ВМ 978-985-542-639-5. -- [14-2174]. 
УДК 373.5.016:514 
7185. Ч. 3. -- 58, [2] с.: ил. -- Бияблиография: с. 59 (6 назв.). -- 413 экз. -- І5ВМ 978-985- 
542-656-2. -- [14-2175]. 
УДК 373.5.016:514 
7186. Павловская, В. И. Разноуровневый дидактический материал по математике : 
2-й класе / В. И. Павловская, И. П. Дудар. -- 2-е изд. -- Мозырь: Образовательная компания 
"Содействие", 2014. -- 154, [2] с. : ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 156 (7 назв.). -- 500 экз. 
-- І5ВА 978-985-520-894-6. -- [14-2184]. 
УДК 373.3.016:51 
7187. Петрушко, Я. И. Планы-конспекты уроков по русской литературе : 5-й класс : 
2-е полугодие : пособие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / Я. И. Петрушко. 
--. 4-е изд. -- Мозырь: Белый Ветер, 2014. -- 110, [1] с. : ил., схемы; 20 ем. -- (Серия 
“Из опыта работы"). -- 213 экз. -- І5ВМ 978-985-542-615-9. -- [14-2151]. 
УДК 373.5.016:821.161.1.09 
7188. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай літаратуры : 5-ты клас: 1-е паўгоддзе: 
дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / [Т. І. Бадычык і інш.]. -- 5-е выд. 
-- Мазыр : Белы Вецер, 2014. -- 103 е.: іл., схемы; 20 см. -- (Серыя "З вопыту работы"). -- 
Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Кунцэвіч М. А., Лабурэнка І. Р., 
Піскун І. С. -- Бібліяграфія: с. 102 (7 назв.). -- 413 экз. -- І5ВМ 978-985-542-633-3. -- [14-2167]. 
УДК 373.5.016:821.161.3.09 
7189. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай літаратуры : 5-ты клас : 2-е паўгоддзе: 
дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / (Т. І. Бадычык і інш.]. -- 
4-е выд. -- Мазыр: Белы Вецер, 2014. -- 127 е. ; 20 см. -- (Серыя "З вопыту работы"). -- 
Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Бандаржэўская Н. Я., Бохан Г. А., 
Верамейчык А. Ф., Кунцэвіч М. А., Цопава І. В., Шэвель Т. Э. -- Бібліяграфія: с. 125 
(8 назв.). -- 313 экз. -- І5ВМ 978-985-542-690-6. -- [14-2732]. 
УДК 373.5.016:821.161.3.09 
7190. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай літаратуры : 7-мы клас: (1-е паўгоддзе) : 
дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / [Н. В. Лейко і інш.]. -- 
2-е выд. -- Мазыр: Белы Вецер, 2014. - 126, [1] е.; 20 ем. -- (Серыя "З вопыту работы"). -- 
Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Дрык М. І., Жук Г. В., Зайцава Г. Р., 
Пушкіна А. І., Ракушава Н. І. -- Бібліяграфія: с. 125 (11 назв.). -- 1013 экз. -- І5ВМ 978-985- 
542-605-0. -- [14-2170]. 
УДК 373.5.016:821.161.3.09 
7191. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай мове : 8-мы клас: 1-е паўгоддзе : 
дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / [М. І. Дрык і інш.]. -- 4-е выд. 
-- Мазыр: Белы Вецер, 2014. -- 98, [1] с. : схемы; 20 см. -- (Серыя "З вопыту работы"). -- 
Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Бацэнка Л. А., Міхалап Т. А., 
Ракушава Н. І., Ткач Ж. В. -- Бібліяграфія: с. 96-97 (23 назв.). -- 813 экз. -- ІВА 978-985- 
542-721-7. -- [14-2669]. 
УДК 373.5.016:811.161.3 
7192. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай мове : 8-мы клас : 2-е паўгоддзе : дапа- 
можнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / [С. В. Дабрыніна і інш.]. -- 3-е выд. 
-- Мазыр: Белы Вецер, 2014. -- 106, [1] с. : схемы; 20 см. -- (Серыя "З вопыту работы"). -- 
Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Новік У. І., Севярын С. В., 
Ткач Ж. В. -- Бібліяграфія: е. 105 (13 назв.). -- 413 экз. -- І5ВМ 978-985-542-600-5. -- [14-2163]. 
УДК 373.5.016:811.161.3 
7193. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай мове : 9-ты класе : 2-е паўгоддзе : дапа- 
можнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / (Т. І. Бадычык і інш.]. -- 5-е выд. -- 
Мазыр : Белы Вецер, 2014. -- 134, [1] е. ; 20 ем. -- (Серыя "З вопыту работы"). -- Аўтары 
паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Вінтэрман А. А., Гордзіна Л. С., Коста- 
рава А. У., Максімава Л. П., Сямёнава А. П., Федарцова Т. Л., Цопава І. В. -- Бібліяграфія: 
с. 132-133 (21 назв.). -- 213 экз. -- І5ВА 978-985-542-579-4. - [14-2173]. 
УДК 373.5.016:811.161.3 
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7194. Планы-конспекты уроков по русскому языку : 6-й класе: 2-е полугодие: посо- 
бие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / составитель А. И. Стрижанец. -- 
4-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. - 111, [1] е. ; 20 ем. -- (Серия "Из опыта работы"). 
-- Библиография: с. 110 (7 назв.). -- 413 экз. -- І5ВМ 978-985-542-586-2. -- [14-2160]. 

УДК 373.5.016:811.161.1 

7195. Прудко, Т. М. 30. методических разработок праздников и памятных дат: на- 
чальная школа : пособие для педагогов учреждений обіцего среднего образования : в 2 ч. / 
Т. М. Прудко. -- 2-е изд. -- Мозырь: Белый Ветер, 2014- .-- 20 см. -- Перед выпускными 
данными заглавие: 307 методических разработок праздников и памятных дат. Начальная 
школа. -- І5В 978-985-542-493-3. 

Ч. 2. -- 2014. -- 21і, [1] е. -- Библиография: с. 208-211 (82 назв.). -- 813 экз. -- 
І5ВХ 978-985-542-492-6. - [14-2153]. 

УДК 373.3.091.33-027.22:793.2 

7196. Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету "Рус- 
ский язык" за период обучения и воспитания на ПІ ступени обіцего среднего образова- 
ния : тексты для изложений / Министерство образования Республики Беларусь ; [состави- 
тели: Л. А. Мурина и др.]. -- 3-е изд. -- Минск: Национальный институт образования : 
Аверсэв, 2014. -- 476 с.; 20 см. -- Составители также: Аниіценко Й. М., Дикун Т. А., Сани- 
кович И. М., Сидоренко Р. С., Худенко Л. А. -- 6100 экз. -- І5ВА 978-985-559-310-3 (На- 
циональный институт образования). -- І5ВМ 978-985-533-261-0 (Аверсэв). -- [14-2232]. 

УДК 373.5.016:811.161.1 

7197. Сигай, С. Н. Планы-конспекты уроков по предмету "Человек и мир" : 2-й класе: 
1-е полугодие : пособие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / С. Н. Сигай. -- 
4-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. - 130, [2] с.: ил.; 20 см. -- (Серия "Из опыта рабо- 
ты"). -- Библиография: с. 130-131 (23 назв.). -- 613 экз. -- І5ВМ 978-985-542-595-4. -- 
[14-2158]. 

УДК 373.3.016:[502-613] 

7198. Струк, Г. Й. Поурочные планы по алгебре : 8-й класе: (2-е полугодие) : пособие 
для педагогов учреждений обіцего среднего образования / Г. И. Струк. -- 2-е изд. -- Мозырь: 
Белый Ветер, 2014. - 119, [1] с.: ил.; 20 ем. -- (Серия "Из опыта работы"). -- Библиогра- 
фия: с. 118 (7 назв.). -- 1013 экз. -- І5ВМ 978-985-542-581-7. -- [14-2168]. 

УДК 373.5.016:512 

7199. Струк, Г. И. Поурочные планы по геометрий: 8-й класс : (2-е полугодие) : посо- 
бие для педагогов учреждений обіцего среднего образования / Г. И. Струк. -- 2-е изд. -- Мо- 
зырь : Белый Ветер, 2014. -- 111, [1] с.: ил.; 20 см. -- (Серия "Из опыта работы"). -- Биб- 
лиография: с. 111 (б назв.). -- 1013 экз. -- І5ВМ 978-985-542-588-6. -- [14-2166]. 

УДК 373.5.016:514 

7200. Устный счет : 4-й класс : пособие для учителей начальных классов / составитель 
Н. Р. Мавлютова. -- 8-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 106, [1] е. : ил.; 20 см. -- 
Библиография: с. 104 (12 назв.). -- 513 экз. -- І5ВА 978-985-542-613-5. -- [14-2155]. 

УДК 373.:3.016:51 

7201. Шкуратова, М. А. Уроки изобразительного искусства в 5 классе : пособие для 
учителей учреждений обіцего среднего образования с белорусским и русским языками обу- 
чения / М. А. Шкуратова ; [Национальный институт образования]. --- Мозырь : Белый Ветер, 
2014. -- 131, [1] е., ХХ с. ил.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 130 (17 назв.). -- 513 экз. -- 
І5ВА 978-985-542-476-6. -- [14-2655]. 

УДК 373.5.016:73/76 

7202. Шоколадова, С. В. Суббота - это интересно!, или Как разумно организовать 
шестой день недели? : пособие для учителей учреждений обіцего среднего образования / 
С. В. Шоколадова. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 89, [2] с. : схемы; 20 ем. -- Часть тек- 
ста на белорусском языке. --- Библиография: с. 89-90 (20 назв.). -- 1813 экз. -- І5ВМ 978- 
985-542-710-1. -- [14-2654]. 

УДК 373.3/.5.091.8 

7203. Юрченко, Н. А. Трудовое обучение : задания для тематического контроля : 
4-й класе : пособие для учителей учреждений обіцего среднего образования с белорусским и 
русским языками обучения / Н. А. Юрченко ; Национальный институт образования. -- 
Минск: Аверсэв, 2014. -- 43, [1] с.: ил.; 29 см. -- (Контрольно-измерительные материалы). 
-- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-19-0623-5. -- [14-2948]. 

УДК 373.3.016:331 


Гл. таксама Хе 7128 
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374 Пазашкольная агульная адукацыя. Самаадукацыя 
Гл. Ме 7121 


376 Адукацыя, навучанне і падрыхтоўка спецыяльных груп асоб. 
Спецыяльныя школы 


7204. Боровская, И. К. Опасные ситуации на дороге и дома : [учебное наглядное посо- 
бие для педагогов учреждений образования, реализуюіцих образовательные программы спе- 
циального образования на уровне дошкольного образования (для детей с трудностями в обу- 
чении)] / И. К. Боровская. -- 3-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 16, [1] с., включая 
обложку : ил. ; 29 см. -- (Учение с увлечением). -- 813 экз. -- І5ВМ 978-985-542-661-6. -- 
[14-2862]. 

УДК 376-056.313:[373.2.016:614.8.084] 

7205. Гончарюк, Й. Т. Планирование и работа с одаренными детьми по математике: 
2-4-е классы / И. Т. Гончарюк. -- 6-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содейст- 
вие", 2014. -- 73, [2] е.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 75 (5 назв.). -- 900 экз. -- І5ВМ 978- 
985-520-895-3. -- [14-2547]. 

УДК 376-056.45:[373.3.016:51] 

7206. Логопедический альбом для развития речи малышей : [трудные звуки, речевое 
дычание : скороговорки, считалки, пословицы, поговорки : для чтения родителями детям / 
художник Л. В. Двинина]. -- Москва: АСТ, [2014]. -- [80] с.: ил. ; 21х27 см. -- Издано при 
участийи ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-083280-4 (АСТ). -- 
І5ВА 978-985-18-2779-0 (Харвест). - [14-2876]. 

УДК 376-056.264:[373.2.016:811.161.1'355] 

7207. Пятница, Т. В. Грамота? Да! : занятия по обучению грамоте детей дошкольного 
возраста / Т. В. Пятница. -- 7-е изд. -- Мозырь: Белый Ветер, 2014. - 124, [3] е.: ил. ; 20 см. 
-- Бияблиография: с. 126 (16 назв.). -- 413 экз. -- ІВА 978-985-542-609-8. -- [14-2161]. 

УДК 376-056.264:[373.2.016:811.161.1-028:31] 

7208. Ярмарка звуков : дидактический материал для коррекции пройзношения звуков 
[а], [а'], [р], [р] : практическое пособие для педагогов учреждений, обеспечиваюіцих полу- 
чение дошкольного образования / [составитель М. В. Кастюкевич]. -- 4-е изд. -- Мозырь: 
Белый Ветер, 2014. - 71 с.: ил.; 29 см. -- Библиография: с. 70 (24 назв.). -- 313 экз. -- 
І5ВА 978-985-542-662-3. -- [14-2858]. 

УДК 376-056.264:[373.2.016:81-028.31] 


377 Прафесійная адукацыя. Тэхнічныя школы. 
Прафесійныя каледжы. Палітэхнікумы 


7209. Актуальные направления воспитания личности в системе профессиональ- 
но-технического и среднего специального образования : методические рекомендации / 
[О. С. Попова и др. ; под редакцией О. С. Поповой, Т. А. Сезень] ; Министерство образова- 
ния Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального образования. -- 
4-е изд., стереотипное. --- Минск : РИПО, 2014. -- 159 с. ; 20 см. -- Авторы указаны на обо- 
роте титульного л. Авторы также: Алексеева М. А., Бернович Е. В., Бутрим С. Р., Дорогун О. И., 
Змитрачкова Л. И., Мякшева Л. А., Родионова И. П., Саранцева Л. И., Соловьева О. А., 
Юрьян Г. П., Янковская О. А., Янковская У. А. --- Библиография: с. 157-158. -- 100 экз. -- 
ІВА 978-985-503-344-9. --- [14-2802]. 

УДК 377.3.01(083.132) 

7210. Беляева, О. А. Педагогические технологий в профессиональной школе : учебно- 
методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации / О. А. Беляева. -- 
6-е изд., стереотипное. -- Минск : РИПО, 2014. -- 57 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 57 
(15 назв.), библиография в конце разделов. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-503-345-6. - [14-2801]. 

УДК 377.091.3(075.9) 

7211. Планирование и организация изучения качества воспитательного процесса в 
учреждениях профессионального образования : методические рекомендации / [авторы- 
составители: Т. А. Сезень и др. ; под редакцией О. С. Поповой, С. Р. Бутрим]. -- 4-е изд., 
стереотипное. -- Минск : РИПО, 2014. -- 257 с. : схемы ; 20 ем. -- Авторы-составители 
также: Алексеева М. А., Бернович Е. В., Бутрим С. Р., Дорогун О. И., Змитрачкова Л. И., 
Мякшева Л. А., Родионова Й. П., Саранцева Л. И., Соловьева О. А., Юрьян Г. П., Янковская О. А., 
Янковская У. А. -- Библиография: с. 257 (15 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-503-343-2. 
--[14-2780]. 

УДК 377.011.33.012(083.132) 
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378 Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. Акадэмічнае навучанне 


7212. Актуальные вопросы обучения иностранным языкам в вузах неязыкового 
профиля : сборник материалов международной научно-практической конференций, 
22 ноября 2013 г. / [редколлегия: Б. М. Хрусталев и др.]. -- Минск: БНТУ, 2014. -- 180, [1 е.; 
21 см. -- Часть текста на английском и белорусском языках. -- В надзаголовке: Министер- 
ство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический универси- 
тет, Факультет энергетического строительства. --- Библиография в конце докладов. -- 80 экз. 
-- І5ВА 978-985-550-455-0. -- [14-2784]. 

УДК 378.016:811'243(082) 

7213. Барановичский государственный университет З Вагапоуісйі 5іаіе Юпіуегзіу : 
[каталог / составитель А. В. Никишова]. --- Барановичи : БарГУ, 2013. -- 37, [1] с., включая 
обложку : ил. ; 20 см. -- Текст параллельно на русском и английском языках. -- Часть текста 
на белорусском языке. -- 1000 экз. - [14-2788]. 

УДК 378.4(476.7-2ІБарановичи)(085) 

7214. Дипломное проектирование : учебно-методическое пособие для студентов спе- 
циальности 1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и пройзводств дневной и 
заочной форм получения образования / Министерство образования Республики Беларусь, 
Могилевский государственный университет продовольствия, Кафедра автоматизации техно- 
логических процессов и пройзводств ; [составители: Г. М. Айрапетьянц, Н. И. Ульянов, 
М. М. Кожевников]. -- Могилев: МгГУП, 2014. -- 66 с., включая обложку : ил., схемы ; 
21 см. -- Библиография: с. 51-53 (50 назв.). -- 65 экз. -- [14-2761]. 

УДК 378.147.091.313:[681.5:658.512](075.8) 

7215. Кафедра "Тракторы" : 60 лет: 1953-2013 / Белорусский национальный техниче- 
ский университет, Автотракторный факультет. -- (Минск: б. и., 2014]. -- 31, [1] с.: ил., 
схемы ; 21 см. -- 100 экз. -- [14-2286]. 

УДК 378.662(476-25).096:629.366 

7216. Кафедра физического воспитания и спорта : история и современность / Бело- 
русский государственный университет ; [редколлегия: В. А. Коледа (председатель) и др.]. -- 
Минск: БГУ, 2013. -- 118, [1] е. : ил.; 25 ем. -- 250 экз. -- ІЗВМ 978-985-518-924-5 (в пер.). 
--. [14-2816]. 

УДК 378.4(476-25).096:796/799 

7217. Кочурко, А. Н. Экономическое обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений на основе затратного подхода на базе НРР-2012 : [пособие для курсового проек- 
тирования по дисциплине "Экономика строительства" и дипломного проектирования сту- 
дентов стройтельных специальностей дневной и заочной форм обучения, а также для сту- 
дентов экономических специальностей со специализацией (стройтельство)] / Кочурко А. Н., 
Срывкина Л. Г. ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государствен- 
ный технический университет, Кафедра экономики и организации стройтельства. -- Брест: 
БрГТУ, 2014. -- 79 с.: схемы; 2] см. -- Библиография: с. 78-79 (21 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-493-237-8 (ошибоч.). -- [14-2523]. 

УДК 378.147.091.313:[657.471-:338.585]:69(075.8) 

7218. Макарев, А. В. Проектирование и реализация стандартов высшего образования : 
учебное пособие для слушателей системы дополнительного образования взрослых / 
А. В. Макаров, В. Т. Федин. -- Минск: РИВШ, 2013. -- 314 с.: схемы; 21 см. -- Библио- 
графия в конце глав. -- 400 экз. -- І5ВМ 978-985-500-701-3. -- [14-2519]. 

УДК 378:006.053(075.9) 

7219. Окрут, А. И. Макроэкономика : учебно-методическое пособие по выполнению 
курсовой работы для студентов дневной формы обучения / А. И. Окрут, Е. Н. Ефремова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный универси- 
тет транспорта, Кафедра "Экономические теории". -- Гомель : БГУТ, 2014. -- 39, [2] е.; 
20 см. -- Библиография: с. 27-29. -- 120 экз. -- І5ВА 978-985-554-316-0. -- [14-2791]. 

УДК 378.147.091.313:330.101.541(075.8) 

7220. Призенцов, А. А. Организация и проведение врачебной клинической пройзводст- 
венной практики по хирургий : учебно-методическое пособие для студентов 5-го курса, обу- 
чаюіцихся по специальности "Лечебное дело", медицинских вузов и руководителей практики / 
А. А. Призенцов, А. Г. Скуратов, В. Анджум ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра хирургических 
болезней Ле 1. --- Гомель: ГГМУ, 2014. - 17 е. ; 20 см. -- Библиография: с. 16-17 (34 назв.). 
-- 240 экз. -- І5ВМ 978-985-506-617-1. - [14-2190]. 

УДК 378.147.091.33-027.22:617-089(075.8) 
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7221. Призенцов, А. А. Организация и проведение врачебной клинической пройзводст- 
венной практики по хирургий З Огеапігайоп апа аггапгетепі бог тедіса! сІіпіса! ігаіпіпе іп 
зшгеегу : учебно-методическое пособие для студентов 5-го курса факультета по подготовке 
специалистов для зарубежных стран медицинских вузов / А. А. Призенцов, А. Г. Скуратов, 
В. Анджум ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государст- 
венный медицинский университет, Кафедра хирургических болезней Хе 1. -- Гомель: 
ГГМУ, 2014. -- 16 с.; 20 см. -- Текст на английском языке. -- Библиография: с. 15-16 
(34 назв.). -- 65 экз. -- І5ВМ 978-985-506-610-2. -- [14-2326]. 

УДК 378.147.091.33-027.22:617-089(075.8)-054.6 

7222. Психологическое сопровождение студентов, переживших ненормативный 
кризие родительской семьй : учебно-методическое пособие для педагогов-психологов, со- 
циальных педагогов, кураторов академических групп / Белкоопсоюз, Белорусский торгово- 
экономический университет потребительской кооперации, Отдел идеологической и воспита- 
тельной работы с молодежью ; [авторы-составители: Н. Г. Новак, Е. В. Джалая]. -- Гомель: 
БТЭУПК, 2014. -- 67, [1] е.; 21 см. -- Библиография: с. 36-40 (61 назв.). -- 50 экз. -- 
І5ВА 978-985-540-121-7. - [14-2389]. 

УДК 378.015.:31(075) 

7223. Финансы предприятия : практическое руководство по выполнению и заіците 
курсовых работ для студентов экономических специальностей / Министерство образования 
Республики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [составитель 
С. Н. Цимбаленко]. -- Барановичи : БарГУ, 2014. -- 47, [2] с. ; 20 см. -- Библиография: 
с. 46-48 (43 назв.). -- 99 экз. -- [14-2786]. 

УДК 378.147.091.313:658.14/.17(075.8) 

7224. Экономика организации (предприятия) : пособие по выполнению курсовых и 
дипломных работ для реализации содержания образовательных программ высшего образо- 
вания 1-й ступени / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потре- 
бительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авторы-составители: Л. М. Соколова, 
Л. Н. Дробышевский]. -- Гомель : БТЭУПК, 2014. -- 71 с. ; 20 ем. -- Библиография: 
с. 66-70. -- 146 экз. -- І5ВМ 978-985-540-116-3. -- [14-2823]. 

УДК 378.147.091.313:658(075.8) 


Гл. таксама Хе 7320, 7507 


379.8 Вольны час. Святочныя дні. Канікулы 


7225. Белла Двина и Балтийский озерный край. Красочный калейдоскоп природ- 
ных ландшафтов : туристический маршрут / [маршрут разработали: Лигита Харчевска, 
Евалдас Думбравас, Марина Борисова]. - [Б. м. : б. и., 20132]. -- 63, [2] е., включая обложку : 
ил., схемы, карты ; 21 см. -- На 3-й с. заглавие: Туристический маршрут "Познай калейдо- 
скоп живописных природных ландшафтов Балтийского озерного края и региона Белла Дви- 
на". --- Издано в рамках проекта Мо. ІІ.В-1-098 "Усиление возможностей туристического 
развития в трансграничном регионе Латгале-Утена-Витебск" ("Белла Двина 2") программы 
трансграничного сотрудничества Латвия - Литва - Беларусь в рамках Европейского инстру- 
мента добрососедства и партнерства. - 1800 экз. -- [14-2352]. 

УДК 379.846(476.51474.3:474.5) 

7226. Белла Двина и Балтийский озерный край. С друзьями в страну голубых озер': 
туристический маршрут для групп / [маршрут разработали: Лиене Башкатова, Юрга Жемай- 
тиене, Евгений Лабуть ; фотографии: А. Навицко и др.]. -- [Б. м.: б. и., 20132]. -- 65, [2] е., 
включая обложку : ил., схемы, карты ; 21 см. -- На 3-й с. заглавие: Туристический маршрут 
для групп "С друзьями в страну голубых озер". --- Издано в рамках проекта Мо. І.В-1-098 
"Усиление возможностей туристического развития в трансграничном регионе Латгале- 
Утена-Витебск" ("Белла Двина 2") программы трансграничного сотрудничества Латвия - 
Литва - Беларусь в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства. --- Фо- 
тографии также: Ейдеяус В., Самуйлова А., ІЦербаково В. -- 1800 экз. -- [14-2337]. 

УДК 379.846(476.51474.3:474.5) 

7227. Белла Двина и Балтийский озерный край. Самое интересное и уникальное : 
туристический маршрут / [маршрут разработали: Лолита Козловская, Жидруне Норейкайте, 
Марина Борисова ; фотографии: А. Самуйлова и др.]. -- [Б. м.: б. и., 20132]. -- 67, [2] е., 
включая обложку : ил., схемы, карты ; 21 см. -- На 3-й с. заглавие: Туристический маршрут 
“Белла Двина и Балтийский озерный край: самое интересное и уникальное". -- Издано в 
рамках проекта Мо. ГІ.В-1-098 "Усиление возможностей туристического развития в транс- 
граничном регионе Латгале-Утена-Витебск" ("Белла Двина 2") программы трансграничного 
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сотрудничества Латвия - Литва - Беларусь в рамках Европейского инструмента добрососед- 
ства и партнерства. --- Фотографии также: Ейдеяус В., Тумаловичяус Т., ІЦербаково В. -- 
1800 экз. -- [14-2338]. 
УДК 379.846(476.5:474.31474.5) 
7228. Брук, С. Прага и Чешская Республика : [путеводитель] / Стефен Брук ; [перевод с 
английского Б. А. Девина и др.]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2013. -- 333 е., [2] л. ил.: ил 
схемы ; 19 см. -- (Мадопа! веоегарріс ігауеіег). -- Издано при участиий ООО "Харвест" 
(Минск). --- Перед выпускными данными автор: Стивен Брук. --- Перевод также: Попов Н. Н., 
Попова С. Р., Сацевич Й. Е. -- Указатель: с. 327-333. -- 2000 экз. -- ІЗВХ 978-5-17-083752-6 
(АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-1513-1 (Харвест). -- [14-2737]. 
УДК [379.822::379.837908](437 036) 
7229. Гилберт, С. Рим : [путеводитель] / Сари Гилберт и Майкл Броуз ; [перевод с анг- 
лийского Л. И. Бисеровой]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2013. -- 270 с., [2] л. ил.: ил., схемы; 
19 см. -- (Майопа! веоетарйіс ітауе!ег). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 
На обложке авторы не указаны. -- 2000 экз. -- І5ВА 978-5-17-083750-2 (АСТ). -- І5ВА 978- 
985-18-1306-9 (Харвест). -- [14-2934]. 
УДК [379.822-379.83:908](450-25)(036) 
7230. Записная книжка туриста [г. Гродно]. -- [Б. м. : б. и., 20142]. -- 27, [1] с., вклю- 
чая обложку : ил., схема; 21 см. -- 1000 экз. - [14-2384]. 
УДК 379.83(476.6-25) 
7231. Муни, П. Пекин: путеводитель / Пол Муни; фотограф Кэтрин Карноу ; [перевод с 
английского О. И. Перфильева]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2013. -- 270 е., [2] л. ил.: ил., 
схемы ; 19 см. -- (Мадопа! геоегарріс ігауеіег). -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- Указатель: с. 267-270. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-080172-5 (АСТ). -- 
І5ВМ 978-985-18-2747-9 (Харвест). - [14-2736]. 
УДК [379.822:379.837908](511.12)(036) 
7232. Рим : фотогид': [все маршруты показаны в деталях : более 400 фотографий / пере- 
вод с английского А. В. Деркача]. -- Москва: АСТ, 2013. -- 224 е.: ил., фот., карты; 22 см. 
-- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- Указатель улиц: с. 206-215. -- Предмет- 
но-именной указатель с адресами веб-сайтов: с. 216-223. -- 1000 экз. -- І5ВА 978-5-17- 
083475-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2844-5 (Харвест) (в пер.). -- [14-2488]. 
УДК [379.822:379.83:908](450-25)(036) 
7233. Экологическая тропа "Долина реки Неман" / (К. В. Лабоха и др. ; фото: Плыт- 
кевич С. М.] ; Белорусский государственный технологический университет, ГЛХУ "Ново- 
грудский лесхоз". -- Минск : [Рифтур, 2014]. -- 33 с., включая обложку : ил. ; 22 см. -- 
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Игнатик М. М., Клыш А. С., Ку- 
шель А. Н., Минкевич С. И., Шиман Д. В. -- 300 экз. -- [14-2406]. 
УДК 379.843:502(476.6:282.247.28) 


7234. ВеПШа Руіпа апа (іе Вас соппігу оЁ ІаКе5. Вгіпе ігіепаз аіопе бо (ре Іапа о це 
ІаКе5 : іоцгі5ё гоціе / [Ёпі5 боцгі5ё гоціе уга Чеуеіоред Бу Ііепе Ваўкаіоуа, шта Гетаіцепё, Еу- 
гепу Габцё ; рробоз бу: А. Мауіско і інш.]. -- [5. п.: 5. І., 20132]. -- 65, [2] е., уключаючы 
вокладку : іл., схемы, карты; 21 см. -- На англійскай мове. -- На 3-й с. загаловак: Томгізі 
гоше бог егопр5 "Вгіпе Ёіепё5 аІопе Юю іе Іапё об че ІаКе5". --- Фотаздымкі таксама: Еівеўац55 У., 
Бату Іоу А., Эсегракоуа У. -- 1800 экз. -- [14-2342]. 

Бэла Дзвіна і Балтыйскі азёрны край. З сябрамі ў краіну блакітных азёр. 

УДК 379.846(476.5:474.3:474.5) 

7235. ВеШа Руіпа апа (е Ваііс соипіту оГ ІаКе5. Каіеі4озсоре оЁ паёшга! Іапазсарез : 
іошізі гоше / [ірі5 боцгізё гоціе уга5 «еуеіореё Бу Гіеійа НагёеузКа, ЕуаІЧаб Руитбгауаз, Магіпа 
Вогізоуа]. -- [5. п.: 5. І., 20132]. -- 63, [2] е., уключаючы вокладку : іл., схемы, карты ; 21 см. 
-- На англійскай мове. -- На 3-й с. загаловак: Тошгізі гоціе "ВеПа Руіпа апа іре Вас соцпіту 
оЁІаКе5 - КаІеі4озсоре оў пайга! Іапазсаре5". -- 1800 экз. -- [14-2353]. 

Бэла Дзвіна і Балтыйскі азёрны край. Маляўнічы калейдаскоп прыродных ландшафтаў. 

УДК 379.846(476.5:474.3:474.5) 

7236. ВеПа Руіпа апа ёре Ваіёіс соппігу оЁ ІаКе5. Опіцие тизб сее рІасе5 : (опгі5і гоше / 
[бі5 боцгізё гоше угаз аеугіоред Бу Г.оІйа КозІоузКа, Гуагйпё Могеікаііё, Магіпа Вогізоуа ; 
рробоз бу: А. ЗапцІоу і інш.]. -- [5. п.: 5. І., 20132]. -- 67, [2] с., уключаючы вокладку : іл., 
схемы, карты ; 21 см. -- На англійскай мове. -- На 3-й с. загаловак: Тошізі гоше "ВеПа Руіпа 
апа іпе Вас соипігу оР ІаКез - цпідце тизб-5ее рІасез". -- Фотаздымкі таксама: Еіае]ац55 У., 
БсеграКкоуа У., Тоита[оуіёц» Т. -- 1800 экз. -- [14-2351]. 

Бэла Дзвіна і Балтыйскі азёрны край. Самае цікавае і ўнікальнае. 

УДК 379.846(476.5:474.3:474.5) 
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7237. ВеПа Руіпа іг Ваібіоз еўегу Кгаўбаз. Рабуз і4отіацзі іг пиоз(абіайсі : гізйпі5 
тагёгиаз / [тагбгибі5 5п4агё: Гоа КозІоузКаўа, Гуагйпё Могеікайе, Магіпа Вогізоуа ; бою- 
ггаЁц: А. Запойоуо і інш.]. -- [5. 1.: 5. п., 20132]. -- 67, [2] с., уключаючы вокладку : іл 
схемы, карты ; 21 см. -- На літоўскай мове. -- На 3-й с. загаловак: Тагізйпіз тагёўгшае "ВеЦа 
Руіпа іг Ваіц]оз еўегу Кгаб(аз - раіуз іЧотіаізі іг паозіабіацві". -- Фатографы таксама: 
Еідёўац5 У., ёеграКоуо У., Тотаіоуібіацс Т. -- 1800 экз. -- [14-2340]. 

Бэла Дзвіна і Балтыйскі азёрны край. Самае цікавае і ўнікальнае. 

УДК 379.:846(476.5:474.3:474.5) 

7238. Ве[а Руіпа іг Ваібіоз е?егу Кгаўаз. браІуіпец гапібоз реігагу Каіеі4озКораз : 
шгізйпіз тагўгиіае егирёпі5 / [тагёгобц5 5и4агё: Гіейа НагёеусКа, Еуаіеаз Юштбгауа5, Магіпа 
Вогізоуа ; боюггайц: А. ЗапшІоуо і інш.]. -- [5. І.: 5. п., 20132]. -- 63, [2] с., уключаючы во- 
кладку : іл., схемы, карты ; 21 см. -- На літоўскай мове. -- На 3-й с. загаловак: Тигізйпіз 
таіўгиіав "Ве[а Руіпа іг Ваіцўо5 еўегу Кгаб(аз: зраІуіпец гатіюз реіга?у КаіеіЧозКораз". -- Фа- 
тографы таксама: Еічёўач5 У., 5ёеграКоуо У., Тоутаіоуібіацз Т. -- 1800 экз. -- [14-2354]. 

Бэла Дзвіна і Балтыйскі азёрны край. Маляўнічы калейдаскоп прыродных ландшафтаў. 

УДК 379.846(476.5:474.3-474.5) 

7239. ВеПа Руіпа іг Ваійўоз е2егіц Кгаўаз. Зо дгацпааіс і е2егіі Ўаіі : шгізпіз тагёгііаз 
егирётз / [птагёгиіце зиагё: Гіепе Ваёкагоуа, ўшеа 2етаііепё, Вугепіў Габці; бобоегайі: 
А. Мауіско і інш.]. -- [5. І.: 5. п., 20132]. -- 65, [2] е., уключаючы вокладку: іл., схемы, кар- 
ты ; 21 см. -- На літоўскай мове. -- На 3-й с. загаловак: Тигізйпіз тагбгиа5 ггорёпз "ВеПа 
Руіпа іг Ваіціоз еўегу Кгаб(аз: 50 (Фгапеаі5 1 е2егу ўба". -- Фатографы таксама: Еідёўац5 У., 
БапішІоуо А., ЗёеграКоуо У. -- 1800 экз. -- [14-2349]. 

Бэла Дзвіна і Балтыйскі азёрны край. З сябрамі ў краіну блакітных азёр. 

УДК 379.846(476.5::474.3::474.5) 

7240. ВеШа Руіпа пп Ваібіўаз егеги 7ете: аг (гапгіеп и2 20 егеги 2еті : (ігізта 
таггиіз / [тагбгобі іг5ігааўа: Гіепе Ваўкаіоуа, )шва Ўетайіепе, 7еубёпііз Гарціз; ; бюггабўц 
аціогі: А. Мауіско і інш.]. -- [5. І.: 5. п., 20132]. -- 65, [2] с., уключаючы вокладку : іл., схе- 
мы, карты ; 21 см. -- На латышскай мове. -- На 3-й с. загаловак: Тагізта таіўгаі5 егірат 
“Аг дгацгіет и 2110 егегі 27еті". -- Фотаздымкі таксама: Еіаеўац55 У., 5ёегбакоуа У., 
Бапішіоу5 А. -- 1800 экз. -- [14-2339]. 

Бэла Дзвіна і Балтыйскі азёрны край: з сябрамі ў краіну блакітных азёр. 

УДК 379.:846(476.5::474.3:474.5) 

7241. ВеПа Руіпа па Ваійўаз егеги гете: Чара аіпауц сІегпаіпаі5 КаІеі4озКор5 : йгізта 
тагёгиі5 / [пагбгий і25гадаўа: Гігііа НагёеузКа, Еуаігаз ГРутбгауа5, Магіпа Вогізоуа ; 
богоетайўц ашогі: А. Запшоу5 1 інш.]. -- [5. 1.: 5. п., 20132]. -- 63, [2] с., уключаючы воклад- 
ку: іл., схемы, карты; 21 см. -- На латышскай мове. -- На 3-й с. загаловак: Тагізта тагбгиі5 
"Іерагізіі Ваіціаз егегі гете5 ша ВеПа Руіпа гебіопа гІегпаіпо Чаба5 аіпауі КаІеідозКорі". 
Фота таксама: Еідсўац55 У., бсегракоуа У., Тотаіоуіёцс Т. -- 1800 экз. -- [14-2356]. 

Бэла Дзвіна і Балтыйскі азёрны край: маляўнічы калейдаскоп прыродных ландшафтаў. 

УДК 379.846(476.51474.3:474.5) 

7242. ВеПа Руіпа пп Ваібіўаз егеги гете: уізіп(егезап(акаіз ип ипікаІаКаіз : (йгізта 
птагги5 / [тагбпш іг5ітадаўа: ІоІйа КозІоузКа, 2іагіпе Могеікайе, Магіпа Вогізоуа ; 
богоетайўц ашогі: А. 5апшоу5 1 інш.]. -- [5. 1.: 5. п., 20132]. -- 67, [2] с., уключаючы воклад- 
ку : іл., схемы, карты; 21 см. -- На латышскай мове. -- На 3-й с. загаловак: Тагізта тагбгоі5 
"ВеПа Руіпа па Ва[ц]ав егегі 2ете: уізіп(егезапіаКаі5 уп иупікаІаКаі5". --- Фотаздымкі таксама: 
Еі4еўацзе У., ўсегракоха У., Титаіоуіёц5 Т. -- 1800 экз. -- [14-2346]. 

Бэла Дзвіна і і Балтыйскі азёрны край: самае цікавае і ўнікальнае. 

УДК 379.846(476.51474.31474.5) 


39 Этнаграфія. Звычаі. Норавы. Традыцыі. Лад жыцця. Фальклор 


7243. Котович, О. В. Золотые правила народной культуры / Оксана Котович, Янка Крук. 

г. 9-е изд. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2014. -- 590 с.: ил. ; 25 см. -- Часть текста на 

белорусском языке. --- Перед выпускными данныма 2-й автор: Крук Иван Иванович. -- Биб- 

лиография: с. 576-577 (49 назв.). --- Предметно-тематический указатель: с. 578-585. -- 5000 экз. 
-- І5ВІ 978-985-471-669-5 (в пер.). -- [14-2582]. 

УДК [39:008](-161) 


Гл. таксама Хе 7718 
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398 Фальклор у вузкім сэнсе 


7244. Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых прац / На- 
цыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры, Філіял "Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. Кандрата 


Крапівы" ; [рэдкалегія: Т. В. Валодзіна (гал. рэд.) і інш.]. -- Мінск: Беларуская навука, 
2014-х .- 24 см. - Заснаваны ў 2014 г. 
Вып. 1. -- 2014. -- 462, [1] е.: іл. -- Частка тэксту на англійскай, рускай і ўкраінскай 


мовах. -- Бібліяграфія ў канцы навуковых прац. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1649-8. -- 
[14-2296]. 
УДК 398(-161.3)(082) 
7245. Костюковец, Л. Ф. Фольклоризация канта / Л. Ф. Костюковец ; Белорусская госу- 
дарственная академия музыки. -- Минск: РИВШ, 2014. -- 178 с.: ил., нотные ил. ; 21 см. -- 
Часть текста на белорусском языке. -- Библиография: с. 94-99 (97 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-500-710-5. -- [14-2314]. 
УДК [398.8:-784.4]1(476) 
7246. Сонник : секреты ваших сновидений. -- 3-е изд. -- Минск: Букмастер, 2014. -- 
бЗ с.; 20 см. -- (На досуге). -- 5050 экз. -- І5ВМ 978-985-549-904-7. - [14-2247]. 
УДК 3987 
7247. Студенческая фольклорная практика : методические рекомендации для студен- 
тов филологического факультета специальности 1-21 05 02 Русская филология. Литератур- 
но-редакционая деятельность / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; 
[составитель Л. В. Скибицкая]. -- Брест : БрГУ, 2014. -- 27 с. ; 21 см. -- Библиография: е. 27 
(7 назв.). -- 60 экз. -- І5ВМ 978-985-555-160-8. -- [14-2882]. 
УДК 398(083.132)(076.58) 


5 МАТЭМАТЫКА І ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКІ 


7248. Великие преобразователи естествознания: Николай Коперник : ХХІЎ Меж- 
дународные чтения (Минск, 13-14 марта 2014 г.) : материалы международных чтений / 
Гредколлегия: И. Ф. Габрусь, Г. И. Малыхина]. -- Минск: БГУЙР, 2014. -- 263 с.: ил.; 
20 см. -- Часть текста на английском, белорусском и польском языках. -- Заглавие обложки: 
ХХІЎ Международные чтения "Великие преобразователи естествознания: Николай Копер- 


ник". --- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский го- 
сударственный университет информатики и радиоэлектроники. -- Библиография в конце 
докладов, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 140 экз. -- І5ВМ 978- 


985-543-044-6. - [14-2794]. 
УДК [5:1(092)929Коперник](082) 


502/1504 Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў. 
Пагрозы навакольнаму асяроддзю і абарона ад іх 


7249. Водные ресурсы Национального парка "Браславские озера" : справочник / 
[Б. П. Власов и др. ; под обіцей редакцией Б. П. Власова] ; Белорусский государственный 
университет, Государственное природоохранное учреждение "Национальный парк "Браслав- 
ские озера". --- Минск : БелИСА, 2013. - 102, [1] е.: ил., схемы; 29 см. -- Авторы указаны 
на обороте титульного л. Авторы также: Архипенко Н. А., Архипенко Т. В., Журавский В. А., 
Рудаковский И. А., Самойленко В. М. -- Библиография: с. 102 (5 назв.). -- Словарь терми- 
нов и сокраіцений: с. 101-102. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6874-55-3. - [14-2545]. 
УДК 502.51(476.7-751.2)(035) 
7250. Давыденко, Л. Н. Институционализация рынка природных ресурсов / Л. Н. Давы- 
денко. --- Минск: ИВЦ Минфина, 2014. -- 255 с. : схемы; 21 см. -- Библиография: с. 241-253. 
-- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-7060-55-9. -- [14-2819]. 
УДК 502.17:338 
7251. Ивченкова, Г. Г. Окружаюіций мир : рабочая тетрадь ...: 3-й класс / Г. Г. Ивчен- 
кова, И. В. Потапов. -- Москва: АСТ: Астрель, 2014- . -- 26 см. -- (Планета знаний). -- 
Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17-080287-6 (АСТ). -- 
І5ВАМ 978-5-271-41149-6 (Астрель). 
М 1: к учебнику Г. Г. Ивченковой, И. В. Потапова "Окружаюіций мир" (ч. 1). -- 2014. 
-- 63 с.: ил. -- 35000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-080214-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-41123-6 
(Астрель). -- І5ВА 978-985-18-1079-2 (Харвест). -- [14-2360]. 
УДК 502(075.2) 
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7252. Ивченкова, Г. Г. Окружаюіций мир : рабочая тетрадь ... : 4-й класс / Г. Г. Ивчен- 
кова, И. В. Потапов. -- Москва: АСТ: Астрель, 2014- . -- 26 ем. -- (Планета знаний). -- 
Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17-079611-3 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-41150-2 (Астрель). 

М 1: к учебнику Г. Г. Ивченковой [и др.] "Окружаюіций мир" (ч. 1). -- 2014. -- 63 с.: 
ил. -- 35000 экз. -- І5ВАМ 978-5-17-079610-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-41126-7 (Астрель). -- 
І5ВА 978-985-18-1369-4 (Харвест). - [14-2497]. 

УДК [502/50433](075.2) 

7253. Ивченкова, Г. Г. Окружаюіций мир : рабочая тетрадь ...: к учебнику Г. Г. Ивчен- 
ковой, И. В. Потапова "Окружаюіций мир": 1-й класс / Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2014- . -- 26 ем. -- (Планета знаний). -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17-081012-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-41152-6 
(Астрель). 

М 1.- 2014. -- 47 с.: ил. -- 35000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-081005-5 (АСТ). -- І5ВК 978- 
5-271-41129-8 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-18-1295-6 (Харвест). -- [14-2892]. 

УДК [502/50433:613](075.2) 

7254. Казак, Т. В. Человек и мир : рабочая тетрадь : 3-й класе / Т. В. Казак. -- 2-е изд. 
-- Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2014. -- 146, [2] с.: ил. ; 20 см. -- 
1000 экз. -- І5ВМ 978-985-520-881-6. - [14-2189]. 


УДК [502613]1(075.2) 
7255. Потапов, И. В. Окружаюіций мир : рабочая тетрадь ...: 3-й класе / И. В. Потапов, 
Е. В. Саплина, А. И. Саплин. -- Москва: АСТ: Астрель, 2014- . -- 26 см. -- (Планета зна- 


ний). --- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17-080287-6 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-41149-6 (Астрель). 
М 2: к учебнику И. В. Потапова, Е. В. Саплиной, А. И. Саплина "Окружаюіций мир" 
(ч. 2). -- 2014. -- 47 е.: ил. -- 35000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-080215-9 (АСТ). -- І5ВА 978-5- 
271-41124-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-18-2187-3 (Харвест). -- [14-2420]. 
УДК [502/50433](075.2) 
7256. Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця : зборнік 
навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Палескі аграрна-экалагічны 


інстытут ; [галоўны рэдактар - М. В. Міхальчук]. -- Брэст: Альтернатива, 2008- 5 .-- 30 см. 
-- Заснаваны ў 2008 г. 
Вып. 6. -- 2013. -- 141 с. : іл., схемы. -- Частка тэксту паралельна на рускай і 


англійскай мовах. --- Частка тэксту на рускай мове. --- Бібліяграфія ў канцы навуковых прац. 
“50 экз. -- [14-2411]. 
УДК [502/504:574]1(476-13)(082) 
7257. Редкие биотопы Беларуси / [А. В. Пугачевский и др.] ; Министерство природных 
ресурсов и охраны окружаюццей среды Республики Беларусь [и др.]. -- Минск: Альтиора - 
Живые Краска, 2013. -- 234 е.: ил.; 22 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Ав- 
торы также: Вершицкая И. Н., Ермохин М. В., Журавлев Д. В., Кулак А. В., Рудаковский И. А., 
Сакович А. А., Созинов О. В., Степанович И. М. -- В надзаголовке также: Программа разви- 
тия Организации Обьединенных Наций, Глобальный экологический фонд, Проект "Интегра- 
ция вопросов сохранения биоразнообразия в политику и практику территориального плани- 
рования в Беларуси", ГНУ "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича 
НАН Беларуси". --- Библиография: с. 225-229 (77 назв.). -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-7073- 
25-2 (в пер.). -- [14-2272]. 
УДК 502.172(476) 


51 Матэматыка 


7258. Азаров, А. И. Математика: 101 балл успеха : [пособие для подготовки к централи- 
зованному тестированию] / А. И. Азаров. -- Минск: Аверсэв, 2014. -- 639 с. : ил.; 20 см. -- 
(Школьникам, абитуриентам, учаіцимся). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-533-232-0. -- 
[14-2739]. 

УДК 51(075.3/.4) 

7259. Булдык, Г. М. Курс лекций по высшей математике : (для студентов экономиче- 
ских специальностей) / Г. М. Булдык. -- 2-е изд., переработанное и дополненное. --- Минск: 
ФУАийнформ, 2014. -- 521 с.: ил. ; 20 см. -- Заглавие 1-го изд.: Высшая математика. -- 
1050 экз. -- І5ВМ 978-985-6868-80-4. -- [14-2367]. 

УДК 51(075.8) 
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7260. Все правила по математике : для начальной школы. --- Москва: АСТ, 2014. -- 45 с.: 
ил. ; 21 см. -- (Я учусь на 57). -- На титульном л. в выходных данных: Ііпеца. --- Издано при 
участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-083766-3 (АСТ). -- 
І5ВА 978-985-18-2807-0 (Харвест). - [14-2447]. 

УДК 51(075.2) 

7261. Жилич, Н. А. Математика: 1-й классе: тетрадь для решения простых задач / 
Н. А. Жилич. -- 6-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2014. -- 63 с.: ил.; 22 см. -- (Урок в началь- 
ной школе). -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-19-1009-6. -- [14-2361]. 

УДК 51(075.2) 

7262. Жилич, Н. А. Математика : 2-й класс : тетрадь для решения составных задач / 
Н. А. Жилич. -- 6-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2014. -- 128 с. ; 22 ем. -- (Урок в начальной 
школе). -- 6100 экз. -- І5ВМ 978-985-19-1047-8. - [14-2474]. 

УДК 51(075.2) 

7263. Жилич, Н. А. Математика: 3-й класе : тетрадь для решения составных задач / 
Н. А. Жилич. -- 5-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2014. -- 128 е. ; 22 ем. -- (Урок в начальной 
школе). -- 6100 экз. -- І5ВАХ 978-985-19-1046-1. -- [14-2471]. 

УДК 51(075.2) 

7264. Задачи на проценты : задачник для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений / 
[составитель Ю. В. Шарапов]. -- 3-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 102, [1] е.; 
20 см. -- 263 экз. -- І5ВМ 978-985-542-681-4. -- [14-2686]. 

УДК 51(075.3) 

7265. Зинович, Л. А. Сборник тестов по математике : 3-й класс : пособие для учаіцихся 
гана рца учреждений / Л. А. Зинович. -- 6-е изд. -- Мозырь: Белый Ветер, 
2014. -- 82, [1] е.: ил. ; 20 ем. -- (Решаем тесты). -- 313 экз. -- “15ВІ 978-985-542-702-6. -- 
14-2652]. 


УДК 51(075.2) 
7266. Зинович, Л. А. Сборник тестов по математике : 4-й класс : пособие для учаіцихся 
обіцеобразовательных учреждений / Л. А. Зинович. -- 6-е изд. -- Мозырь: Белый Ветер, 


2014. -- 79, [1] е.: ил.; 20 см. -- (Решаем тесты). -- 213 экз. -- І5ВМ 978-985-542-707-1. -- 
14-2701]. 
УДК 51(075.2) 
7267. Латотин, Л. А. Математика: учебное пособие для 6-го класса учреждений обіцего 
среднего образования с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; 
перевод с белорусского языка Л. В. Латотиной]. -- 4-е изд., исправленное и дополненное. 
-- Минск: Народная асвета, 2014. -- 316, [2] с.: ил. ; 23 см. -- 3750 экз. -- І5ВА 978-985- 
03-2165-7 (в пер.). -- [14-2449]. 


УДК 51(075.3-161.1) 
7268. Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для 7-го класса учреждений обіцего 
среднего образования с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; 
[перевод с белорусского языка Д. А. Карпикова]. -- 4-е изд., исправленное и дополненное. 
-- Минск: Народная асвета, 2014. -- 366, [1] с. : ил. ; 23 ем. -- 3588 экз. -- І5ВА 978-985- 
03-2151-0 (в пер.). -- [14-2442]. 
УДК 51(075.3-161.1) 
7269. Математика : 1-й класе : тетрадь для проверочных работ : пособие для учаіцихся 
учреждений обіцего среднего образования с русским языком обучения / [Г. Л. Муравьева и др.]. 
-- 4-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2014. -- 58 с.: ил.; 26 см. -- (Рабочие тетради). -- Авторы 
указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гадзаова С. В., Урбан Е. А., Урбан М. А. -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-19-1073-7. -- [14-2403]. 
УДК 51(075.2-161.1) 
7270. Переходим в 4 класс : тетрадь для повторения : математика, русский язык, бела- 
руская мова, человек и мир / Г. О. Голяш [и др.]. -- 2-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2014. -- 63, 
[1] с. : ил. ; 26 см. -- (Рабочие тетради). -- Часть текста на белорусском языке. -- Авторы 
также: Ковалевская Н. Л., Левкина Л. Ф., Одновол Л. А. -- 4100 экз. -- ІЗ5ВМ 978-985-19- 
1064-5. -- [14-2402]. 
УДК [51:811.161.1::811.161.3](075.2) 
7271. Переходим во 2 класе: тетрадь для повторения : математика, русский язык, бела- 
руская мова, человек и мир / Г. О. Голяш [и др.]. -- 4-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2014. -- 
76 с.: ил. ; 26 см. -- (Рабочие тетради). -- Часть текста на белорусском языке. -- Авторы 
также: Ковалевская Н. Л., Левкина Л. Ф., Одновол Л. А. -- 4100 экз. -- ІЗ5ВМ 978-985-19- 
1037-9. -- [14-2850]. 
УДК [51:811.161.1-:811.161.3](075.2) 
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7272. Разноуровневые карточки для индивидуальной работы по математике : 
5-й класс : практикум для учаіцихся учреждений обіцего среднего образования : в З ч. / 
составитель А. М. Лукашенок. -- 3-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014- . -- 20 см. -- 
І5ВМ 978-985-542-724-8. 

Ч. 3. -- 2014. -- 109, [1] с. -- 513 экз. -- І5ВМ 978-985-542-723-1. -- [14-2660]. 

УДК 51(076.53) 

7273. Самостоятельные и контрольные работы по математике : 6-й класе : практи- 
кум для учаіцихся учреждений обіцего среднего образования : в 2 ч. / составитель С. П. Ер- 
мак. -- 3-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014- .--20 см. -- І5ВМ 978-985-542-720-0. 

Ч. 1.- 2014. -- 86, [П е.: ил. -- 1813 экз. -- І5ВМ 978-985-542-719-4. -- [14-2667]. 

УДК 51(075.3) 

7274. Узорова, О. В. 2500 тестовых заданий по математике : все темы, все варианты за- 
даний, крупный шрифт: 1-й класе / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- Москва : АСТ: Аст- 
рель, 2014. -- 80 с.: ил. ; 28 см. -- (Как научиться быстро считать). -- На обложке: ФГОС. 
Новый стандарт. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- ІВА 978- 
5-17-081255-4 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-46731-8 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-18-2871-1 
(Харвест). -- [14-2200]. 

УДК 51(075.2) 


511 Тэорыя лікаў 


7275. Митринг, Г. Свежая голова с чемпионом мира по устному счету : [упражнения 
для тренировки памяти, логических способностей и математических навыков] / Герт Мит- 
ринг ; [перевел с немецкого С. Э. Борич]. -- Минск : Попурри, 2014. -- 207 е.: ил.; 20 см. -- 
3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2128-5. -- [14-2233]. 

УДК 511-:159.953 

7276. Узорова, О. В. Самый быстрый способ выучить таблицу умножения! : [для млад- 
шего школьного возраста] / О. Узорова, Е. Нефедова. -- Москва : АСТ, 2014. -- [32] с.; 
19 см. -- На титульном л. и обложке: впервые!. -- Издано при участиий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 20000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-047666-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-20-0113-7 
(Харвест). -- [14-2564]. 

УДК 511.12(075.2) 


512 Алгебра 


7277. Алгебра : учебное пособие для 7-го класса учреждений обіцего среднего образова- 
ния с русским языком обучения / [Е. П. Кузнецова и др.] ; под редакцией Л. Б. Шнепермана. -- 
4-е изд., исправленное. --- Минск : Народная асвета, 2014. -- 318 с.: ил.; 22 см. -- Авторы 
указаны на обороте титульного л. Авторы также: Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Яіцин Б. Ю. 
--. 95000 экз. -- І5ВМ 978-985-03-2166-4 (в пер.). -- [14-2445]. 

УДК 512(075.:3-161.1) 


514 Геаметрыя 


7278. Ермак, С. П. Рабочая тетрадь по геометрий : 8-й класе: пособие для учаіцихся уч- 
реждений обіцего среднего образования с русским языком обучения : в 2 ч. / С. П. Ермак. -- 
2-е изд. -- Мозырь: Белый Ветер, 2014- .-- 29 см. -- І5ВКМ 978-985-542-730-9. 

Ч. 1.--2014.--43, [П е.: ил. -- 1213 экз. -- І5ВМ 978-985-542-729-3. -- [14-2867]. 

УДК 514(075.3-161.1) 

7279. Повторяем геометрию : 9-й класс : пособие для учаіцихся учреждений обіцего 
среднего образования / составитель Т. П. Кубеко. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 46, [2] е.: 
ил. ; 20 см. -- 2013 экз. -- І5ВМ 978-985-542-718-7. -- [14-2657]. 

УДК 514(075.3) 

7280. Солтан, Г. Н. Геометрия : для самоподготовки : 8-й класс : пособие для учаіцихся 
учреждений обіцего среднего образования / Г. Н. Солтан, А. Е. Солтан. -- Минск: Вышэй- 
шая школа, 2014. -- 109, [1] с.: ил. ; 20 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-06-2152-8. -- 
[14-2690]. 

УДК 514(075.:3) 

7281. Солтан, Г. Н. Геометрия : для самоподготовки : 9-й класс : пособие для учаіцихся 
учреждений обіцего среднего образования / Г. Н. Солтан, А. Е. Солтан. -- Минск: Вышэйшая 
школа, 2014. -- 85, [І] е.: ил. ; 20 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-06-2153-5. - [14-2570]. 

УДК 514(075.3) 
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7282. Тесты по геометрии для поурочного контроля : 7-й класс : пособие для учаіцих- 
ся учреждений обіцего среднего образования / [составитель Г. А. Бурьяк]. -- 5-е изд., 
исправленное. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 62, [1] с.: ил. ; 20 см. -- 1213 экз. -- 
І5ВА 978-985-542-725-5. -- [14-2698]. 

УДК 514(075.3) 

7283. Тесты по геометрии для поурочного контроля : 9-й класс : пособие для учаіцих- 
ся обіцеобразовательных учреждений / [составитель Г. А. Бурьяк]. -- 6-е изд., переработан- 
ное. --- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 42, [2] с.: ил.; 20 ем. -- 1213 экз. -- І5ВА 978-985- 
542-726-2. -- [14-2700]. 

УДК 514(075.3) 


517 Аналіз 
7284. Калитин, Б. С. Устойчивость неавтономных дифференциальных уравнений / 
Б. С. Калитин ; Белорусский государственный университет. -- Минск : БГУ, 2013. -- 


226, [1] с. : ил. ; 20 см. -.- Библиография: с. 215-224 (166 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
518-936-8. -- [14-2715]. 

УДК 517.925.51::5517.93 

7285. Матысик, О. В. Явные и неявные интеграционные процедуры решения некор- 

ректно поставленных задач : монография / О. В. Матысик ; Брестский государственный уни- 

верситет им. А. С. Пушкина. -- Брест : БрГУ, 2014. -- 213 е.: ил.; 21 ем. -- Библиография: 
с. 202-213 (132 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-555-152-3. -- [14-2423]. 

УДК 517.983.54 


519.2 Тэорыя імавернасцей і матэматычная статыстыка 


7286. Харин, А. Ю. Робастность байесовских и последовательных статистических ре- 
шаюіцих правил / А. Ю. Харин ; Белорусский государственный университет. -- Минск: 
БГУ, 2013. -- 207 с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 193-205 (168 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-518-875-0. -- [14-2742]. 

УДК 519.226.3 


519.8 Даследаванне аперацый 


7287. Буснюк, Н. Н. Математическое моделирование : учебное пособие для уча- 
шихся учреждений образования, реализуюіцих образовательные программы среднего 
специального образования по специальности "Программное обеспечение информацион- 
ных технологий" / Н. Н. Буснюк, А. А. Черняк. -- Минск: Беларусь, 2014. -- 213, [1] е.: 
ил. ; 22 см. -- Библиография: с. 210-212 (34 назв.). -- 700 экз. -- І5ВА 978-985-01- 
1069-5 (в пер.). -- [14-2693]. 

УДК 519.87(075.32) 


52 Астраномія. Астрафізіка. Даследаванне касмічнай прасторы. Геадэзія 
524 Зоркі. Зорныя сістэмы. Сусвет 


7288. Секержицкий, В. С. Физические свойства релятивистской плазмы в магнитном 
поле / В. С. Секержицкий, А. И. Серый, Е. А. Саванчук. -- Брест: БрГУ, 2014. -- 86 с.: ил 
20 см. -- (Препринт / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; 
М 1-2014). -- Библиография: с. 82-86 (63 назв.). -- 20 экз. -- [14-2479]. 

УДК 524:354.6-33(0.036.4) 

7289. Секержицкий, В. С. Физические свойства электронно-нуклонного веіцества в 
магнитном поле и астрофизические оценки / В. С. Секержицкий, А. И. Серый, Е. А. Саван- 
чук. -- Брест: БрГУ, 2014. -- 53 е. ; 20 см. -- (Препринт / Брестский государственный уни- 
верситет им. А. С. Пушкина; Хе 3-2014). -- Библиография: с. 51-53 (40 назв.). -- 20 экз. -- 
[14-2612]. 

УДК 524:35-337:536.9(0.036.4) 
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528 Геадэзія. Тапографа-геадэзічныя работы. 
Аэракасмічная здымка і фотаграмметрыя. 
Дыстанцыйнае зандзіраванне. Картаграфія 


7290. Картография с основами топографии : глоссарий / Министерство образования 
Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова; 
[авторы-составители: И. Н. Шарухо и др.]. -- Могилев: МгГУ, 2014. -- 67, [1] с.: ил.; 
20 см. -- Авторы-составители также: Демьяненок У. С., Кабушева Т. С., Шадраков А. В. -- 
Библиография: с. 60 (14 назв.). -- Алфавитный указатель: с. 61-67. -- 47 экз. -- [14-2459]. 

УДК [528.9:528.4[(038)(075.8) 

7291. Ковалевский, С. В. Основы геодезии и картографий : лабораторный практикум : 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специ- 
альности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" / С. В. Ковалевский, А. А. Пушкин, 
Н. Я. Сидельник ; Белорусский государственный технологический университет. --- Минск: 
БГТУ, 2014. -- 113 е.: ил., схемы; 21 см. -- Библиография: с. 112 (12 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВХ 978-985-530-297-2. --- [14-2429]. 

УДК [528.9:528.2/.5](076.58) 


53 Фізіка 


7292. Волосюк, Г. Ф. Физика : учебно-методическое пособие для иностранных слуша- 
телей [подготовительного факультета] / Г. Ф. Волосюк, В. М. Молофеев ; Белорусский госу- 
дарственный университет. -- Минск : БГУ, 2013. -- 134, [1] с.: ил. ; 20 ем. -- Библиогра- 
фия: е. 124 (5 назв.). -- 100 экз. -- І5ВАМ 978-985-518-913-9. -- [14-2713]. 

УДК 53(075.4)-054.6 

7293. Ташлыкова-Бушкевич, И. И. Физика : учебник для студентов учреждений выс- 
шего образования по техническим специальностям : в 2 ч. / И. И. Ташлыкова-Бушкевич. -- 
Минск: Вышэйшая школа, 2013-2014. -- 21 см. -- І5ВМ 978-985-06-2323-2 (в пер.). 

Ч. 2: Оптика. Квантовая физика. Строение и физические свойства веіцества. -- 2014. -- 
231, [1] е.: ил. -- Библиография в конце разделов. --- Предметный указатель: с. 221-228. -- 
400 экз. -- І5ВМ 978-985-06-2325-6. -- [14-2679]. 

УДК 53(075.8) 


Гл. таксама Хе 7369 


531/534 Механіка 


7294. Механика. Научные исследования и учебно-методические разработки : 
международный сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Техническая физика и 
теоретическая механика" ; под редакцией А. О. Шимановского. -- Гомель : БГУТ, 2007- 
“20 см. -- 155ИМ 2227-1104. 

Вып. 7. -- 2013. -- 282, [1] с.: ил., схемы. -- Заглавие обложки и часть текста парал- 
лельно на русском и английском языках. --- Часть текста на английском и белорусском язы- 
ках. -- Библиография в конце научных трудов. -- 150 экз. -- [14-2513]. 

УДК 531/534(082) 

7295. Сосновский, Л. А. Принципы механотермодинамики / Л. А. Сосновский, 
С. С. ІЦербаков ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государст- 
венный университет транспорта. -- Гомель : БГУТ, 2013. -- 150 с.: ил., схемы ; 21 см. -- 
Библиография: с. 139-144 (86 назв.). -- Предметный указатель: с. 145-150. -- 300 экз. -- 
ІВА 978-985-554-267-5. -- [14-2514]. 

УДК 531/534:536 


535 Оптыка 


7296. Колядко, Ж. В. Темные пучки в кубических оптически активных фоторефрактив- 
ных кристаллах / Ж. В. Колядко, В. В. Шепелевич. -- Мозырь : МзГПУ, 2014. -- 55 с.: ил.; 
22 см. -- (Препринт / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государ- 
ственный университет им. И. П. Шамякина; Хе 5). -- Библиография: с. 50-55 (77 назв.). -- 
24 экз. -- [14-2489]. 

УДК 535.56(0.036.4) 


46 


539.1 Ядзерная, атамная, малекулярная фізіка 


7297. Андрусевич, П. П. Внутренние симметрий полей дираковского и дирак- 
кэлеровского типа / П. П. Андрусевич, В. А. Плетюхов. -- Брест : БрГУ, 2014. -- 79 с. ; 20 см. 
-- (Препринт / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; Хе 2-2014). -- 
Библиография: с. 71-79 (101 назв.). -- 20 экз. -- [14-2610]. 

УДК 539.120.2(0.036.4) 

7298. Поднебесный, И. И. Приборы радиационного контроля : пособие : [для студентов] / 
И. И. Поднебесный, А. П. Другаль ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
Белорусский государственный университет физической культуры. -- 2-е изд., стереотипное. 
-- Минск: БГУФК, 2014. -- 26 е.: ил.; 21 см. -- Библиография: е. 26 (б назв.). -- 250 экз. -- 
І5ВА 978-985-7076-40-6. -- [14-2638]. 

УДК 539.1.074(075.8) 


54 Хімія. Крышталяграфія. Мінералогія 


7299. Врублевский, А. И. Тренажер по химий : вся химия в задачах и упражнениях с 
примерами решений / А. И. Врублевекий. --- Изд. 6-е. -- Минск: Красико-Принт, 2014. -- 
719 с.; 21 см. -- Библиография: с. 715-716 (31 назв.). -- 7100 экз. -- І5ВМ 978-985-405-737-8 
(в пер.). -- [14-2467]. 

УДК 54(075.3/.4) 

7300. Головко, Ю. С. Экспериментариум : курс юного химика / Ю. С. Головко, 
А. Р. Набиуллин, В. Н. Хвалюк. -- Минск: Белорусская ассоциация "Конкурсе", 2014. -- 63, 
[1] е., [4] л. ил. ; 20 см. -- На обложке: участнику игры-конкурса по химии "Белка-20131". -- 
Библиография: с. 63 (8 назв.). -- 35200 экз. -- І5ВА 978-985-557-056-2. -- [14-2480]. 

УДК 54(075.3) 

7301. Основные понятия и законы химий : учебно-методическое пособие для слуша- 
телей подготовительного курса для иностранных граждан / Брестский государственный уни- 
верситет им. А. С. Пушкина ; [составители: Н. С. Ступень, В. В. Коваленко]. -- Брест: 
БрГУ, 2014. -- 63 с. : схемы; 20 см. -- Библиография: с. 62 (7 назв.). -- 40 экз. -- І5ВА 978- 
985-555-157-8. -- [14-2885]. 

УДК 54(075.4)-054.6 

7302. Шевчук, Т. В. Проверяем домашние задания. Химия : 10-й класс: к учебнику 
“Химия ІО" (авторы: И. Е. Шиманович [и др.]; 2013 г. изд.) / Т. В. Шевчук. -- [2-е изд.]. -- 
Минск : Сэр-Вит, [2014]. -- 158 с. ; 20 ем. -- (Домашний учитель). -- На обложке автор 
не указан. -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-419-781-4. - [14-2317]. 

УДК 54(075.3) 


55 Навукі аб Зямлі. Геалагічныя навукі 
550 Дапаможныя геалагічныя навукі 
550.3 Геафізіка 


7303. Левашкевич, В. Г. Геотермия запада Восточно-Европейской платформы / 

В. Г. Левашкевич ; Национальная академия наук Беларуси, Институт природопользования. 

-- Минск: Беларуская навука, 2013. - 153 с.: ил., схемы; 29 см. -- Библиография: с. 146-152 
(199 назв.). -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1648-1. -- [14-2301]. 

УДК 550.36(1-924.84) 


57 Біялагічныя навукі ў цэлым 


7304. Заяц, Р. Г. Биология : для школьников, абитуриентов, студентов / Заяц Р. Г., Бутви- 
ловский В. Э., Давыдов В. В. -- Минск: Букмастер, 2014. -- 246, [1] с. : ил., схемы; 20 см. -- 
(Интенсивный куре: школьная программа). --- 5050 экз. -- І5ВІМ 978-985-549-910-8. - [14-2179]. 

УДК 57/59(075.3/.4) 


572 Антрапалогія 


7305. Саливон, И. И. Физический тип древнего населения Беларуси / И. И. Саливон, 


О. В. Марфина ; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. -- Минск: Бе- 
ларуская навука, 2014. -- 136, [1] е.: ил. ; 20 см. -- Часть текста параллельно на русском, 
белорусском и английском языках. -- Библиография: с. 123-134 (175 назв.). -- 200 экз. -- 


І5ВА 978-985-08-1652-8. -- [14-2306]. 
УДК 572:71.08(476) 


47 


574 Агульная экалогія і біялагічная разнастайнасць. 
Біяцэналогія. Гідрабіялогія. Біягеаграфія 


7306. Захарова, М. Е. Основы обіцей гидробиологий : учебно-методические материалы : 
[для студентов] / М. Е. Захарова, А. В. Шадраков ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. -- Могилев : 
МГУ, 2014. -- 45, [2] с.: ил., схемы; 20 см. -- Библиография: с. 43-44 (18 назв.). -- 57 экз. 
--[14-2482]. 

УДК 574.5(076.58) 

7307. Макаревич, Т. А. Радиоэкология : пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучаюіцихся по специальностям 1-31 01 01 "Биология (по направлениям)", 
1-33 01 01 "Биоэкология" / Т. А. Макаревич ; Белорусский государственный университет. - 
Минск: БГУ, 2013. -- 135, [1] е.: ил., схемы; 20 см. -- Библиография: с. 133-134 (24 назв.). 
-- 120 экз. -- І5ВКМ 978-985-518-923-8. -- [14-2745]. 

УДК 574:539. 16.04(075.8) 


Гл. таксама Ме 7256, 7309 


576 Біялогія клеткі і субклетачных часціц. Цыталогія 


7308. Овсепян, С. В. Строение и химический состав клеток эукариот : учебно- 
методическое пособие для практических занятий по цитологиий для слушателей подготови- 
тельных курсов факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран медицинских 
вузов / С. В. Овсепян, С. Н. Боброва ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской биологии и 
генетикаи. -- Гомель : ГГМУ, 2014. -- 45 е.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 45 (10 назв.). -- 
100 экз. -- І5ВМ 978-985-506-621-8. -- [14-2516]. 

УДК 576.3(075.4)-054.6 


577 Матэрыяльныя асновы жыцця. Біяхімія. Малекулярная біялогія. Біяфізіка 


7309. Киселева, Д. В. Ксенобиология : курс лекций / Д. В. Киселева ; Министерство о0б- 
разования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Ку- 
лешова. -- Могилев : МгГУ, 2014. - 103, [3] е., [2] л. ил. : схемы; 20 см. -- Библиография: 
с. 105 (17 назв.). -- 77 экз. -- ІЗВА 978-985-480-943-4. -- [14-2487]. 

УДК [577:574](075.8) 


58 Батаніка 


7310. Веремчук, О. Н. Природные сообіцества Беларуси : учебное наглядное пособие 
для студентов высших учебных заведений по биологическим специальностям и специально- 
сти “"Начальное образование" / О. Н. Веремчук, А. Т. Жуковский, Н. К. Якимович ; [фото- 
графии: А. Т. Жуковский] ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский го- 
сударственный университет им. А. С. Пушкина. -- Брест: БрГУ, 2014. -- 205 е.: ил.; 25 ем. 
-- Часть текста параллельно на русском, белорусском и латинском языках. --- На титульном л.: 
3-е изд., стереотипное. --- Библиография: с. 202-204. --- Указатели русских, белорусских и 
латинских названий: с. 187-201. -- 550 экз. -- І5ВМ 978-985-555-143-1. -- [14-2191]. 

УДК [582:5921(476(075.8) 

7311. Гирилович, И. С. Грибоподобные организмы (порядок РегопозрогаІе5) Беларуси / 
И. С. Гирилович ; Белорусский государственный университет. --- Минск: БГУ, 2013. -- 182, 
[1] е. : ил.; 20 см. -- Библиография: с. 170-182 (207 назв.). -- Указатели латинских названий 
таксонов грибоподобных организмов, латинских названий таксонов питаюіцих растений: 
с. 157-169. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-518-934-4. - [14-2754]. 

УДК 582.244.2(476) 


Гл. таксама Хе 7304 


59 Заалогія 
Гл. Ле 7304, 7310 
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6 ПРЫКЛАДНЫЯ НАВУКІ. МЕДЫЦЫНА. ТЭХНАЛОГІЯ 
61 Медыцынскія навукі 
611 Анатомія. Анатомія чалавека. Параўнальная анатомія 


7312. Анатомический атлас : [основы строения и физиологии человека / под редакцией 
А. И. Бориса]. -- Минск: Харвест, 2014. -- 255 е. : ил., схемы; 17 см. -- Словарь терминов: 
с. 230-250. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7560-5 (в пер.). -- І5ВМ 978-985-16-1560-5 
(ошибоч.). -- [14-2924]. 
УДК 611/612(084.42) 
7313. Башлак, О. Б. Сердечно-сосудистая система в вопросах и ответах : практикум / 
О. Б. Башлак ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государ- 
ственный университет физической культуры. -- 3-е изд., стереотипное. -- Минск : БГУФК, 
2014. -- 32 е.; 21 см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-7076-34-5. -- [14-2677]. 
УДК 611.1(076.58) 
7314. Башлак, О. Б. Центральная нервная система : практикум / О. Б. Башлак ; Мини- 
стерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет 
физической культуры. -- 2-е изд., стереотипное. -- Минск : БГУФК, 2014. -- 34 с.: ил.; 
21 см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-7076-41-3. -- [14-2637]. 
УДК 611.8(076.58) 


Гл. таксама Ме 7313 


612 Фізіялогія. Фізіялогія чалавека. Параўнальная фізіялогія 


7315. Ситуационные задачи по нормальной физиологии : учебно-методическое пособие 
для студентов 2-го курса лечебного, медико-диагностического факультетов и факультета по 
подготовке специалистов для зарубежных стран медицинских вузов / [Н. И. Штаненко и др.]; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный меди- 
цинский университет, Кафедра нормальной физиологий. --- Гомель : ГГМУ, 2014. -- 128 с.; 
20 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Брель Ю. И., Жукова А. А., 
Кругленя В. А., Медведева Г. А., Мельник В. А., Мельник С. Н., Рожкова Е. Н., Сукач Е. С., 
Фаіценко Я. И., Шилович Л. Л. -- Библиография: е. 127 (9 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978- 
985-506-605-8. - [14-2887]. 

УДК 612(076.1)(075.8) 


Гл. таксама Хе 7312. 


613 Гігіена ў цэлым. Асабістая гігіена і здароўе 


7316. Беременность и употребление наркотиков. -- Минск : [б. и.], 2013. -- 14 с., 
включая обложку ; 15 см. -- 2500 экз. -- [14-2509]. 

УДК 613.83:618.2 

7317. Дензигер, Л. Антидиета : ешьте больше, чтобы весить меньше / Люся Дензигер. -- 
Москва : АСТ, 2014. -- 334, [1] с. : ил. ; 22 см. -- Издано при участиий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-083971-1 (АСТ). -- І5ВАМ 978-985-18-2830-8 
(Харвест) (в пер.). -- [14-2383]. 

УДК 613.24:61371 

7318. Дерех, Э. К. Руководство к выполнению расчетно-графических работ по гигиене 
питания : пособие : [для студентов] / Э. К. Дерех, Е. И. Забело ; Министерство спорта и ту- 
ризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культу- 
ры. -- Минск: БГУФК, 2014. -- 18 с.; 21 ем. -- Библиография: е. 18 (5 назв.). -- 500 экз. -- 
І5ВА 978-985-7076-33-8. -- [14-2635]. 

УДК 613.2(076.58) 

7319. Жукова, М. Супер-аэробика для лица и шей : моріцинам - категоричное "нет"! / 
Мария Жукова. -- Москва: АСТ, 2014. -- 219е.: ил.; 21 см. -- (Книга под рукой). -- Перед 
выпускными данными: 12. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- 
І5ВА 978-5-17-084094-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2804-9 (Харвест) (в пер.). -- [14-2451]. 

УДК 613.71::646.75 

7320. Здоровый образ жизни : сборник статей. -- Минск: БГУ, 2001- .-- 20 ем. -- 
Вып. І вышел без сведений о номере выпуска. 

Вып. 10 / [редколлегия: В. М. Киселев (отв. ред.) и др.]. -- 2013. -- 186, [1] с. -- Часть 
текста параллельно на русском и английском языках. -- Библиография в конце статей. -- 
100 экз. -- [14-2757]. 

УДК [6137378.015.31:613](082) 
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7321. Знать и уметь : брошюра для родителей детей, посеіцаюіцих детское дошкольное 
учреждение, о профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов / Белорусское обіцество 
Красного Креста. -- [Минск : б. и., 20142]. -- [13] е., включая обложку : ил.; 11 см. -- Пере- 
издано в рамках проекта Белорусского обіцества Красного Креста "Расширение доступа 
женіцин-ПИН к услугам по профилактике ВИЧ-инфекциий и снижению вреда" (при поддержке 
Международной федерации обіцеств Красного Креста и Красного Полумесяца и Итальян- 
ского Красного Креста). -- 300 экз. -- [14-2264]. 

УДК 613:[616.98:578.828Н1У76616.36-002]-084 

7322. Изменение к изданию "Гигиена труда и производственная санитария. Сбор- 
ник технических нормативных правовых актов Республики Беларусь. Минск, Дизайн 
ПРО, 2013". -- Минск : Дизайн ПРО, 2014. -- 22 с., включая обложку ; 22 см. -- 1100 экз. 
-- І5ВА 978-985-452-150-3. -- [14-2565]. 

УДК 613.6(476)(083.74) 

7323. Пэнтли, Э. Как уложить ребенка спать без слез : [10 простых приемов для родителей] / 
Элизабет Пэнтли ; [перевела с английского Д. М. Курмангалиева]. -- Минск : Попурри, 
2014. -- 237, [2]с.:ил.; 22 см. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2105-6. -- [14-2836]. 

УДК 613.952/.953 


Гл. таксама Ме 7253-54 


614 Грамадскае здароўе і гігіена. Санітарыя. 
Засцярога ад няшчасных выпадкаў і іх папярэджванне 


7324. Волосач, А. В. Практикум по дисциплине "Пожарно-техническая экспертиза" по 
специальности 1-24 01 71 "Правоведение" : пособие для обучаюіцихся по специальности пе- 
реподготовки "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" / А. В. Волосач, 
А. В. Коцуба ; Государственное учреждение образования "Институт переподготовки и по- 
вышения квалификации" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 
“2 Минск: КИИ, 2014. -- 96 с.: ил., схемы ; 21 см. -- Заглавие обложки: Пожарно- 
техническая экспертиза. -- На обложке авторы не указаны. -- Библиография: с. 94-95 
(23 назв.). -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-7018-48-2. -- [14-2332]. 

УДК 614.841:343.148.6(076.58) 

7325. Загвоздкина, Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности : 2-й класе : рабочая 
тетрадь [с тематическими наклейками] : пособие для учаіцихся учреждений обіцего среднего 
образования с русским языком обучения / Т. В. Загвоздкина. -- 4-е изд. -- Минск: Кузьма, 
2013. -- 32 с., [2] л. ил.: ил.; 25 см. -- 10500 экз. -- І5ВМ 978-985-453-722-1. -- [14-2768]. 

УДК 614.8.084(075.2-161.1) 

7326. Загвоздкина, Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности : 2-й класе: 
рабочая тетрадь [с тематическими наклейками] : пособие для учашцихся учреждений 
обіцего среднего образования с русским языком обучения / Т. В. Загвоздкина. -- 
5-е изд. -- Минск: Кузьма, [2014]. -- 32 се., [2] л. ил.: ил. ; 25 ем. -- 10000 экз. -- 
І5ВХ 978-985-453-784-9. -- [14-2769]. 

УДК 614.8.084(075.2-161.1) 

7327. Загвоздкина, Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности : 2-й класс : рабочая 
тетрадь [с тематическими наклейками] : пособие для учаіцихся учреждений обіцего среднего 
образования с русским языком обучения / Т. В. Загвоздкина. -- 6-е изд. -- Минск: Кузьма: 
Букмастер, 2014. -- 32 е., [2] л. ил.: ил. ; 24 ем. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-453-802-0 
(Кузьма). -- І5ВМ 978-985-549-928-3 (Букмастер). - [14-2800]. 

УДК 614.8.084(075.2-161.1) 

7328. Загвоздкина, Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности : 3-й класс : рабочая 
тетрадь [с тематическими наклейками] : пособие для учаіцихся учреждений обіцего среднего 
образования с русским языком обучения / Т. В. Загвоздкина. - [5-е изд.]. -- Минск: Кузьма: 
Букмастер, 2014. -- 32 е., [2] л. ил.: ил. ; 25 ем. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-453-798-6 
(Кузьма). -- І5ВМ 978-985-549-926-9 (Букмастер). - [14-2804]. 

УДК 614.8.084(075.2-161.1) 

7329. Загвоздкина, Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности : 3-й класс : рабочая 
тетрадь [с тематическими наклейками] : пособие для учаіцихся учреждений обіцего среднего 
образования с русским языком обучения / Т. В. Загвоздкина. -- [6-е изд.]. -- Минск: Кузьма, 
2014. -- 32 е., [2] л. ил.: ил.; 25 см. -- 5000 экз. -- І5ВІМ 978-985-453-799-3. - [14-2809]. 

УДК 614.8.084(075.2-161.1) 
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7330. Загвоздкина, Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности : 4-й класе : рабочая 
тетрадь [с тематическими наклейками] : пособие для учаіцихся учреждений обіцего среднего 
образования с русским языком обучения / Т. В. Загвоздкина. -- [4-е изд.]. -- Минск: Кузьма: 
Букмастер, 2014. -- 32 е., [2] л. ил.: ил. ; 24 ем. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-453-800-6 
(Кузьма). -- І5ВМ 978-985-549-927-6 (Букмастер). -- [14-2805]. 

УДК 614.8.084(075.2-161.1) 

7331. Загвоздкина, Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности : 4-й класе : рабочая 
тетрадь [с тематическими наклейками] : пособие для учаіцихся учреждений обіцего среднего 
образования с русским языком обучения / Т. В. Загвоздкина. -- [5-е изд.]. -- Минск: 
Кузьма, 2014. -- 32 с., [2] л. ил.: ил.; 25 ем. -- 5000 экз. -- І5ВК 978-985-453-801-3. -- 
[14-2806]. 

УДК 614.8.084(075.2-161.1) 

7332. Зашита населения и обьектов от чрезвычайных ситуаций : практикум для сту- 
дентов экономических специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, 
Витебский государственный технологический университет ; [составители: Савенок В. Е., 
Трутнев А. А.]. -- Витебск: ВГТУ, 2014. -- 103 с., включая обложку : ил. ; 21 ем. -- Биб- 
лиография: с. 102-103 (25 назв.). -- 98 экз. -- [14-2526]. 

УДК 614.8.084(076.58) 

7333. Зашита населения и хозяйственных обьектов от чрезвычайных ситуаций. Ра- 
диационная безопасность : лабораторный практикум : методические указания для студен- 
тов всех специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский 
государственный университет продовольствия, Кафедра охраны труда и экологии ; [состави- 
тели: Мирончик А. Ф. и др.]. -- Могилев: МГГУП, 2014. -- 58 с., включая обложку : ил.; 
21 см. -- Составители также: Байитова С. Н., Гапеева Т. М., Крюковская Т. В., Липская Д. А., 
Цап В. Н. -- 85 экз. -- [14-2762]. 

УДК 614.876.084(076.58) 

7334. Новицкий, В. В. Профессионализм, отвага, честь : [об истории органов и подраз- 
делений по чрезвычайным ситуациям Беларуси] / В. В. Новицкий, А. В. Тетерник ; [редкол- 
легия: В. А. Вашценко (председатель) и др. ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Рес- 
публики Беларусь]. -- Минск : Дивимедна, 2014. -- 495 с.: ил. ; 31 см. -- На переплете ав- 
торы не указаны. -- 1727 экз. -- І5ВМ 978-985-6862-13-0 (в пер.). -- [14-2408]. 

УДК 614.842.83(476) 

7335. Суриков, А. В. Интегрированные системы безопасности : пожарные извеіцатели и 
приемно-контрольное оборудование : пособие по изучению темы "Пожарные извеіцатели" и 
"Приемно-контрольное оборудование систем пожарной сигнализации" учебной программы 
по дисциплине "Нормативно-техническая работа" для обучаюіцихся по специальности пере- 
подготовки 1-94 01 71 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" / А. В. Су- 
риков, Ф. Н. Абдрафиков, А. П. Костюкевич ; Государственное учреждение образования 
"Институт переподготовки и повышения квалификации" Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь. -- Минск : КИИЙ, 2014. -- 118 с.: ил., схемы; 21 ем. -- 
На обложке авторы не указаны. -- Библиография: с. 116-118 (46 назв.). -- 99 экз. -- 
І5ВА 978-985-7018-43-7. -- [14-2334]. 

УДК 614.842.43(075.8) 

7336. Суриков, А. В. Интегрированные системы безопасности : практикум : пособие для 
обучаюіцихся по специальности переподготовки "Предупреждение и ликвидация чрезвы- 
чайных ситуаций" / А. В. Суриков, Ф. Н. Абдрафиков ; Государственное учреждение образо- 
вания "Институт переподготовки и повышения квалификации" Министерства по чрезвычай- 
ным ситуациям Республики Беларусь. -- Минск : КИИ, 2014. -- 169 с.: ил., схемы; 21 ем. 
-- На обложке авторы не указаны. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-7018-47-5. -- [14-2333]. 

УДК 614.842/.847(076.58) 

7337. Суриков, А. В. Пожарная профилактика электроустановок : практикум : пособие 
для обучаюіцихся по специальности переподготовки "Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций" / А. В. Суриков, Д. Е. Харлович, А. В. Коцуба ; Государственное 
учреждение образования "Институт переподготовки и повышения квалификациий" Мини- 
стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. -- Минск : КИИ, 2014. -- 85 е.: 
ил., схемы ; 21 см. -- На обложке авторы не указаны. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-7018-45-1. 
2 [14-2331]. 

УДК 614.:841.415(076.58) 
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7338. Те аЙесіед агеа5: ту уіеу оЁ Ве Ёиёшге... : а соПесйоп о? 5іувепі еззауз / Рерагі- 
птепі бог Мійгайоп оЁ бе Сопзедиепсе5 оЁ іе Саіазігорйе аб бе Сретобу! ХРР, "Веіагізіап 
Вгапей о? бе Ки55іап-Веі!агізіап Іпбоппайоп Сепіег оп бе Сопзедцепсе5 оЁ е Саіазігорре аб 
е Срегпобу! МХРР" К5ОЕ "Іазбіше ог Вадідіогу" оЁ фе Міпізіту бог Етегеепсу бішайоп5 оЁ 
бе КеруЫіе оЁ Веіагі5 ; [сопріІеа бу 7. І. Тгабтерік ; ацірог оЁ бе іпігофасіююгу агісіе: 
І. М. Заусвепко ; едібогіа! Боагё: М. М. ТвубшКко, У. У. Апарепко]. -- МіпзК: Іазбіше оЁ 
Кадісіову, 2013. -- 106 с.: іл. ; 26 ем. -- На англійскай мове. -- 55 экз. -- І5ВМ 978-985- 
7003-38-9. -- [14-2203]. 

Пацярпеўшыя тэрыторыі: мой погляд на будучыню... 

УДК 614.876:304(476)(082) 


Гл. таксама Хе 7022; 


615 Фармакалогія. Агульная тэрапія. Таксікалогія 


7339. Бевелл, Б. Рейки для духовного исцеления / Бретт Бевелл ; [(перевел с английского 
О. Г. Белошеев]. --- Минск : Попурри, 2014. -- 207 е.: ил. ; 20 см. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978- 
985-15-2127-8. -- [14-2231]. 
УДК 615.89(520) 
7340. Гогулан, М. Ф. Все ключевые упражнения и рекомендации системы : конспект 
здоровья / Майя Гогулан. -- Москва: АСТ, 2014. -- 248 с.; 21 см. -- (Великие учителя здо- 
ровья). -- Перед выпускными данными: 12. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-084095-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2805-6 
(Харвест) (в пер.). -- [14-2472]. 
УДК 615.89 
7341. Лекарственные средства производства УП "Минскинтеркапс": опыт доказа- 
тельной медицины : [сборник статей] / Минскинтеркапе. --- Репринт. --- Минск: [б. и., 20142]. 
--43, [І] е. ; 20 см. -- Воспройзведение статей из журнала: Медицинские новости. 2007. Ме 4; 
2009. Хе 12; 2010. Хе 2; 2012. Хе12; 2013. Хе 12. -- Библиография в конце статей. -- 
2000 экз. -- [14-2555]. 
УДК 615.03(476-25)(082) 
7342. Лекарственные средства производства УП "Минскинтеркапс": опыт доказа- 
тельной медицины : [сборник статей] / Минскинтеркапе. --- Репринт. --- Минск: [б. и., 20142]. 
2 79, [1] с.: ил. ; 20 ем. -- Воспройзведение статей из журнала: Медицинские новости. 
2007. Ле 1,6; 2008. Хе 5, 8, 12; 2009. Хе 2, 4; 2011. Хэ І (17), 5 (21), 6 (22); 2013. Хе І (29), 
2 (30). -- Библиография в конце статей. -- 2000 экз. - [14-2554]. 
УДК 615.03(476-25)(082) 
7343. Лоуэн, А. Радость : [о биоэнергетическом методе в психотерапии] / Александр 
Лоуэн ; [перевел с английского Е. Г. Гендель]. --- Минск : Попурри, [2014]. -- 494, [1] е.: ил.; 
21 см. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15- 
2079-0 (в пер.). -- [14-2169]. 
УДК 615.851 
7344. Токсикология ядовитых растений / [В. М. Царенков и др.]. -- Минск : Бизнесоф- 
сет, 2013. -- 364 с., [1] л. ил.: ил.; 21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы 
также: Башура А. А., Россихин В. В., Яремчук А. А. -- Библиография: с. 359-360 (43 назв.). 
--. 200 экз. -- І5ВК 978-985-6939-69-6 (в пер.). -- [14-2359]. 
“ УДК 615.918:632.5 
7345. Фишмен, Л. Иога для спины : [быстрое избавление от боли] / Лорен Фишмен, Кэ- 
рол Эрдмен ; [перевод с английского выполнил М. А. Бабук]. -- Минск : Попурри, [2014]. -- 
287 с.: ил.; 20 см. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2016-5. - [14-2477]. 
й УДК 615.851.85 
7346. Хаген, Э. Иога для лица : [избавьтесь от моріцин с помоіцью естественной под- 
тяжки лица] / Эннлайз Хаген ; [перевел с английского В. М. Боженов]. -- 3-е изд. -- Минск: 
Попурри, 2013. -- 207, [1] е. : ил. ; 21 см. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2140-7. -- 
[14-2829]. 
УДК 615.851.85:5646.75 


Гл. таксама Хе 6986 
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616 Паталогія. Клінічная медыцына 


7347. Ежова, Н. В. Педиатрия : учебник для учаіцихся учреждений образования, реали- 
зуюіцих образовательные программы среднего специального образования по специальности 
“Сестринское дело" / Н. В. Ежова, Е. М. Русакова, Г. И. Каіцеева. -- 8-е изд., исправленное. 
-- Минск: Вышэйшая школа, 2014. -- 638, [1] е., [8] л. ил. : ил., схемы; 21 см. -- 1500 экз. 
-- І5ВІ 978-985-06-2388-І (в пер.). -- [14-2319]. 

УДК 616-053.2(075.32) 

7348. Солодова, Е. К. Тестовые задания по гистологиий з Нізіоіоеу іе5і5 : учебно- 
методическое пособие для студентов 2-го курса факультета по подготовке специалистов для 
зарубежных стран, обучаюіцихся по специальности "Лечебное дело", медицинских вузов : 
в 2 ч. / Е. К. Солодова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский 
государственный медицинский университет, Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологиий. 
“Гомель: ГГМУ, 2014- .-- 20 см. 

Ч. 2. -- 2014. -- 44 с. -- б5 экз. -- І5ВМ 978-985-506-616-4. -- [14-2280]. 

УДК 616-018(076.1)(075.8)-054.6 

7349. Тестовые задания по пединатрии : учебно-методическое пособие для студентов 
4-6-х курсов медицинских вузов / [А. И. Зарянкина и др.] ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра пе- 
диатрии. -- Гомель : ГГМУ, 2014. -- 104 е.; 20 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. 
Авторы также: Бубневич Т. Е., Ивкина С. С., Козловский А. А., Кравчук Ж. П., Кривицкая Л. В., 
Лозовик С. К., Малолетникова И. М., Румянцева О. А. -- Библиография: с. 102-104 
(41 назв.). -- 170 экз. -- І5ВМ 978-985-506-625-6. - [14-2515]. 

УДК 616-053.2(076.3)(075.8) 

7350. Ярец, Ю. И. Лабораторные методы оценки системы гемостаза : учебно- 
методическое пособие для студентов 4-го курса медико-диагностического факультета меди- 
цинских вузов / Ю. И. Ярец, И. А. Новикова ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра клинической 
лабораторной диагностики, аллергологий и иммунологии. -- Гомель : ГГМУ, 2014. -- 69 с.: 
ил., схемы ; 20 см. --- Библиография: с. 69 (15 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-506-600-3. 
--. [14-2463]. 


УДК [616-005.14616.151.5]-074/-078(075.8) 


616.1 Паталогія сардэчна-сасудзістай сістэмы. 
Сардэчна-сасудзістыя захворванні 


7351. Критическая ишемия нижних конечностей / [В. А. Янушко и др.] ; Министерст- 
во здравоохранения Республики Беларусь, Республиканский научно-практический центр 
"Кардиология". --- Минск : Бизнесофсет, 2014. - 231 с. : ил., схемы; 23 см. -- Авторы ука- 
заны на обороте титульного л. Авторы также: Исачкин Д. В., Ладыгин П. А., Турлюк Д. В. -- 
Библиография: с. 210-231 (263 назв.). -- 400 экз. -- І5ВМ 978-985-6939-79-5 (в пер.). -- 
[14-2369]. 

УДК 616.137.8/.9-005.4-089 

7352. Саливончик, Д. П. Мерцательная аритмия : учебно-методическое пособие для 
студентов 4-х, 5-х курсов лечебного, медико-диагностического факультетов и факультета по 
подготовке специалистов для зарубежных стран медицинских вузов, врачей-интернов, прак- 
тикуюіцих врачей-терапевтов, кардиологов / Д. П. Саливончик, Э. А. Доценко ; Министерст- 
во здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский уни- 
верситет, Кафедра внутренних болезней Хе 3, поликлинической терапии и обіцеврачебной 
практики с курсами дерматовенерологий и медицинской реабилитаций, Белорусский госу- 
дарственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней. -- 
Гомель : ГГМУ, 2014. -- 38 с.: ил., схемы; 20 ем. -- Библиография: с. 36-38 (35 назв.). -- 
60 экз. -- І5ВМ 978-985-506-601-0. -- [14-2436]. 

УДК 616.12-008.313-08(075.8) 
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616.2 Захворванні дыхальнай сістэмы 


7353. Буйневич, И. В. Болезни органов дыхания - Рштопагу (і5еа5е5 : учебно- 
методическое пособие для студентов 4-х и 6-х курсов факультета подготовки специалистов 
для зарубежных стран медицинских вузов / И. В. Буйневич, Д. Ю. Рузанов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, 
Кафедра фтизиопульмонологий. -- Гомель : ГГМУ, 2014. -- 101 с.: ил., схемы ; 20 см. -- 
Текст на английском языке. --- Библиография: с. 101 (7 назв.). -- 85 экз. -- І5ВМ 978-985- 
506-609-6. - [14-2843]. 

УДК 616.2-08(075.8) 

7354. Лаптева, Е. А. Хроническая обструктивная болезнь легких: клинические феноти- 
пы, механизмы прогрессирования, диагностика, лечение / Е. А. Лаптева. -- Минск: Доктор- 
Дизайн, 2014. -- 243 с.: ил., схемы; 20 см. -- Библиография: с. 221-232 (142 назв.). -- 
100 экз. -- І5ВМ 978-985-6913-67-2. -- [14-2182]. 

УДК 616.24-036.12-08 


616.3 Захворванні стрававальнай сістэмы. Хваробы стрававальнага тракта 


7355. Кишкурно, Е. П. Лечение водянистых диарей у детей в условиях поликлиники / 

Е. П. Кишкурно, А. П. Кудин ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Бело- 

русская медицинская академия последипломного образования. -- Минск : ДокторДизайн, 

2013. -- 58, [1] е. ; 21 ем. -- Библиография: с. 58-59 (17 назв.). -- 700 экз. -- І5ВАМ 978-985- 
6913-65-8. -- [14-2183]. 

УДК 616.34-008.314.4-053.2-08 


616.6 Захворванні мочапалавой сістэмы 


7356. Трансплантация почки от живого донора : пособие / [О. В. Калачик и др.]. -- 
Минск: Альтиора - Живые Краска, 2014. -- 50 с.: ил.; 21 ем. -- Авторы указаны на оборо- 
те титульного л. Авторы также: Германович В. И., Долголикова А. А., Коротков С. В., Пики- 
реня И. И. -- Библиография: с. 48-50 (30 назв.). -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-7073-29-0. -- 
[14-2775]. 

УДК 616.61-089.843 


616.7 Захворванні апорна-рухальнай сістэмы. Шкілет і мышачная сістэма 


7357. Ковальчук, П. Н. Дифференциальный диагноз при поражении суставов. Особен- 
ности суставного синдрома при метаболических артритах и остеоартрозе. Остеопороз : 
учебно-методическое пособие для студентов-субординаторов 6-го курса лечебного факуль- 
тета и факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран медицинских вузов / 
П. Н. Ковальчук ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский госу- 
дарственный медицинский университет, Кафедра внутренних болезней Хе 3, поликлиниче- 
ской терапии и обіцеврачебной практики с курсами дерматовенерологии и медицинской реа- 
билитации. -- Гомель : ГГМУ, 2014. -- 97 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 97 (9 назв.). -- 
100 экз. -- І5ВМ 978-985-506-602-7. -- [14-2396]. 

УДК [616.72-002:616.72-007.248:616.71-007.234]-07/-08(075.8) 


616.89 Псіхіятрыя. Паталагічная псіхіятрыя. Псіхапаталогія. 
Псіхічныя (душэўныя) хваробы. Псіхозы 


7358. Пишу, потому что болит : Письма лечаіцихся от депрессии в Вильнюсском центре 
психического здоровья. Их переживания и опыт / [составители: Яронимае Лауцюс, Алек- 
сандр Алексейчик] ; перевод с литовского [К. Мережниковой]. -- Минск: Адукацыя і выха- 
ванне, 2014. -- 55 с. ; 20 см. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-471-667-1. - [14-2603]. 

УДК 616.89-008.454(474.5-25) 


617 Хірургія. Артапедыя. Афтальмалогія 


7359. Кривеня, М. С. Хирургия : учебное пособие для учаіцихся учреждений образования, 
реализуюіцих образовательные программы среднего специального образования по специ- 
альности "Лечебное дело" / М. С. Кривеня. -- 2-е изд., стереотипное. -- Минск: Вышэйшая 
школа, 2014. -- 412, [1] е., [8] л. ил.: ил. ; 21 см. -- Библиография: с. 410-411. -- 1200 экз. 
-- І5ВА 978-985-06-2399-7 (в пер.). -- [14-2571]. 

УДК 617-089(075.32) 
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618 Гінекалогія. Акушэрства 


7360. Справочник врача женской консультации / под обіцей редакцией Ю. К. Мале- 
вича. --- Минск: Беларусь, 2014. -- 414, [1] е. : ил., схема; 23 см. -- 1300 экз. -- І5ВК 978- 
985-01-1062-6 (в пер.). - [14-2421]. 

УДК 618-08(035) 


62 Інжынерная справа. Тэхніка ў цэлым 


7361. Альгин, В. Б. Расчет мобильной техники : кинематика, динамика, ресурс / 

В. Б. Альгин ; Национальная академия наук Беларуси, Обьединенный институт машино- 

строения. --- Минск : Беларуская навука, 2014. -- 270, [1] е.: ил., схемы; 25 см. -- Библио- 
графия в конце глав. -- 150 экз. -- І5ВА 978-985-08-1653-5 (в пер.). - [14-2300]. 

УДК 62-192:[531.1:531.3] 


620 Выпрабаванні матэрыялаў. Таваразнаўства. 
Сілавыя станцыі. Агульная энергетыка 


7362. Инновации в энергосбережении - инвестиции в будуіцее : международный фо- 
рум, [г. Витебск, 2014]. -- Витебск : Витебский областной центр маркетинга, 2014. -- 81, 
[10] е., включая обложку : ил. ; 30 см. -- На 2-й с.: Витебский областной исполнительный 
комитет, Витебский городской исполнительный комитет, Витебское областное управление 
по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, Комму- 
нальное консалтинговое унитарное предприятие "Витебский областной центр маркетинга". 
-- 1000 экз. -- І5ВХ 978-985-6896-36-4. - [14-2418]. 

УДК 620.9:005.591.6(476.5) 

7363. Инновации, энергоэффективность, образование - залог бережливости : мате- 
риалы УП научно-практической конференции (Гродно, 17-19 октября 2013 г.) / [под обіцей 
редакцией А. А. Лапко]. -- Минск: Газ-институт, 2013. -- 95 с.; 21 см. -- В надзаголовке: 
Министерство энергетики Республики Беларусь, Учреждение образования "Государствен- 
ный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения 
"Газ-институт". --- Библиография в конце докладов. -- 80 экз. -- І5ВА 978-985-6809-24-1. -- 
[14-2180]. 

УДК 620.9(476)(082) 

7364. Федоренчик, А. С. Что мы знаем о древесном биотопливе? / А. С. Федоренчик, 
А. В. Ледницкий, С. С. Штукин ; [фото: Плыткевич С. М.]. -- Минск: БГТУ, 2013. -- 49 с., 
включая обложку : ил., схемы; 23 см. -- 300 экз. -- [14-2401]. 

УДК 620.952:662.638(476) 


621 Агульнае машынабудаванне. Ядзерная тэхналогія. 
Электратэхніка. Тэхналогія машынабудавання 


7365. Конструйрование и оснаіцение технологических комплексов / [А. М. Русецкий 

и др.]; под обіцей редакцией А. М. Русецкого ; Национальная академия наук Беларуси, От- 
деление физико-технических наук, ГНПО "Центр". -- Минск: Беларуская навука, 2014. -- 
315, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. -- (Технологические комплексы: проектирование, пройзвод- 
ство, применение). -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Витязь П. А., 
Данилов В. А., Киселев Р. А., Клименко С. А., Крутько В. С., Попок Н. Н., Хейфец М. Л. -- 
Библиография: с. 307-313 (104 назв.). -- 120 экз. -- І5ВІМ 978-985-08-1656-6 (в пер.). - [14-2305]. 
УДК 621:658.512 


621.1 Цеплавыя рухавікі ў цэлым. 
Атрыманне, размеркаванне і выкарыстанне пары. 
Паравыя машыны. Паравыя катлы 


7366. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением 
пара не более 0,07 МПа (0.7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не 
выше 115 ?С. Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию котлов. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала ко- 
тельных : сборник технических нормативных правовых актов Республики Беларусь / [соста- 
вители: Овчинников Леонид Степанович, Овчинникова Нина Викторовна]. -- Минск: 
Дизайн ПРО, 2014. -- 189 с. ; 22 см. -- 1100 экз. -- І5ВМ 978-985-452-148-0. -- [14-2485]. 

УДК [621.181.2-98::697.432.6]:658.345.8(083.131) 
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7367. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением 
пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не 
выше 115 9С : [утверждено Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Бела- 
русь 31.12.13 : ветупили в силу с 01.02.14]. --- Минск: Энергопресс, 2014. - 161, [4] е.; 20 см. 
-- На обложке: энергетика и ТЭК. -- На обложке: промышленная безопасность. -- В надза- 
головке: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. -- 1000 экз. -- 
І5ВХ 978-985-6861-64-5. -- [14-2336]. 

УДК [621.181.2-98:-697.432.6]:658.345.8(083.131) 


621.3 Электратэхніка 


7368. Вершинин, А. Н. Электротехника и электроника : лабораторный практикум по 
однойменному курсу для студентов специальности 1-36 12 01 "Проектирование и пройзвод- 
ство сельскохозяйственной техники" дневной и заочной форм обучения / А. Н. Вершинин ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический 
университет им. П. О. Сухого, Кафедра "Теоретические основы электротехники". --- Гомель : 
ГГТУ, 2013. -- 77 с.: ил., схемы; 2] сем. -- Библиография: с. 76 (7 назв.). -- 30 экз. -- 
І5ВХ 978-985-535-160-4. -- [14-2271]. 

УДК [621.3::621.38]1(076.58) 


621.37 Радыётэхніка. Тэхніка электрамагнітных ваганняў 


7369. Дик, С. К. Лазерно-оптические методы и технические средства контроля функ- 
ционального состояния биообьектов / С. К. Дик ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. -- 
Минск : БГУЙР, 2014. -- 234 с.: ил., схемы; 21 см. -- Библиография в конце глав. -- 
100 экз. -- І5ВІ 978-985-543-027-9 (в пер.). -- [14-2840]. 

УДК [621.373.826:53.082.5]:612; 


621.38 Электроніка. Фотаэлектроніка. Электронныя лямпы. 
Трубкі. Рэнтгенатэхніка. Паскаральнікі часціц 


7370. Артемьев, В. М. Обработка изображений в пассивных обзорно-пойсковых оптико- 
электронных системах / В. М. Артемьев, А. О. Наумов, Л. Л. Кохан ; Национальная академия 
наук Беларуси, Институт прикладной физики. -- Минск : Беларуская навука, 2014. -- 115, 
[1] с. : ил., схемы; 20 см. -- Библиография: с. 111-114 (57 назв.). -- 120 экз. -- І5ВМ 978- 
985-08-1657-3. -- [14-2315]. 

УДК 621.:383.8 


Гл. таксама Ме 7368 


621.6 Транспартаванне, размеркаванне і захоўванне вадкасцей і газаў. 
Устаноўкі, абсталяванне і апаратура 


7371. Вентиляторы : методические рекомендации по дисциплине “Насосы и вентилято- 
ры" для студентов специальности 1-70 04 02 "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна" дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра теплога- 
зоснабжения, вентиляциий и охраны воздушного бассейна ; [составители: Сальникова С. Р., 
Черников Й. А.]. -- Брест: БрГТУ, 2014. -- 43 с., включая обложку : ил. ; 21 см. -- Библио- 
графия: с. 43 (13 назв.). -- 50 экз. -- [14-2537]. 

УДК 621.63(083.132)(075.8) 


621.7 Тэхналогія механаапрацоўкі ў цэлым: 
працэсы, інструмент, абсталяванне і прыстасаванні 


7372. Механическая обработка металла на станках и линиях : комплексные работы и 
средства контроля : учебно-методическое пособие для учаіцихся и мастеров производствен- 
ного обучения учреждений образования, реализуюіцих образовательные программы профес- 
сионально-технического образования по специальности "Механическая обработка металла 
на станках и линиях" (квалификации "Токарь", "Фрезеровіцик", "Оператор станков с про- 
граммным управлением") / [В. А. Дашкевич и др.]. -- Минск: РИПО, 2014. -- 231 е.: ил.; 
20 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Рыбак А. Е., Синдикевич 
Д. И., Федорцов Ю. А. -- Библиография: с. 222-223. -- 400 экз. -- І5ВМ 978-985-503-339-5. 
-- [14-2803]. 

УДК [621.7:621.9](075.32) 
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7373. Поляков, А. В. Газопламенная обработка металлов и прочих материалов : методи- 
ческие разработки : [для слушателей института] / А. В. Поляков, А. А. Купленников ; Учре- 
ждение образования "Государственный институт повышения квалификации и переподготов- 
ки кадров в области газоснабжения "Газ-институт". -- 3-е изд. -- Минск: Газ-институт, 
2014. -- 63 е.: ил. ; 21 ем. -- Библиография: с. 63 (7 назв.). -- 1500 экз. -- [14-2807]. 

УДК 621.791.:313.3(075.9) 

7374. Порошковая металлургия : республиканский межведомственный сборник науч- 
ных трудов / ... Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии". 
2 Минск, 1977- .-- 29 см. -- Издается І раз в год. -- Основан в 1977 г. -- 1551 0134- 
9597. 

Вып. 36 / Национальная академия наук Беларуси, Государственное научно- 
пройзводственное обьединение порошковой металлургии ... ; [редколлегия: гл. редактор - 
П. А. Витязь и др.]. -- Беларуская навука, 2013. -- 390, [4] с. : ил., схемы. -- Часть текста 
параллельно на русском и английском языках. -- Часть текста на английском языке. -- 
Посвяіцен 85-летию со дня основания Национальной академии наук Беларуси. -- Библио- 
графия в конце научных трудов. -- 150 экз. -- [14-2328]. 

УДК 621.762(082) 

7375. Пройзводство стальной литой термообработанной дроби в условиях машино- 
стройтельных предприятий / [П. С. Гурченко и др.] ; Национальная академия наук Белару- 
си, Обьединенный институт машиностроения. -- Минск: Беларуская навука, 2014. -- 112, 
[1] с. : ил., схемы; 20 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Вол- 
ков Д. А., Демин М. И., Комаров А. И., Мельников А. П., Рассудов В. Л. -- Библиография: 
с. 107-111 (74 назв.). -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1645-0. - [14-2308]. 

УДК [621.775.6:669.14]:621.78 


621.8 Дэталі машын. Перадачы (механічныя). 
Пад'ёмна-транспартнае абсталяванне. Крапежныя сродкі. Змазка 


Гл. Ле 7453 


621.9 Формаўтварэнне са зняццем стружкі. Молаты і прэсы. 
Раздзяляльныя аперацыі без зняцця стружкі, драбненне, 
апрацоўка ліставога матэрыялу, выраб разьбы 


7376. Токарная обработка материалов : методические указания к лабораторному прак- 
тикуму по курсу "Учебные мастерские" для студентов специальности 1-36 05 01 "Машины и 
оборудование лесного комплекса" / Белорусский государственный технологический универ- 
ситет, Кафедра материаловедения и технологий металлов ; [составители: П. В. Рудак, 
Д. В. Куйс]. -- Минск: БГТУ, 2013. -- 89, [1] с.: ил., схемы; 21 см. -- Библиография: 
с. 90 (8 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-530-303-0. - [14-2426]. 

УДК 621.941(076.58) 


Гл. таксама Хе 7372; 


623 Ваенная тэхніка. Тэхніка наземных і паветраных узброеных сіл. 
Тэхніка ваенна-марскога флоту 


7377. Устройство и эксплуатация зенитного ракетного комплекса ближнего дейст- 
вия 9К35М2 "Стрела-10М2". Аппаратура оценки зоны 9С86 : учебно-методическое по- 
собие для студентов кафедры ПВО военного факультета Белорусского государственного 
университета, обучаюіцихся по ВУС-037177 "Командир машины зенитных ракет ближнего 
действия" / Белорусский государственный университет ; [составители: И. В. Камейко и др.]. 
2 Минск: БГУ, 2013. -- 77, [2] с.: ил., схемы; 20 см. -- Составители также: Бабич В. С., 
Геливер О. Г., Дударенок Е. П., Никитенок В. И., Сивец О. В. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
518-915-3. -- [14-2711]. 

УДК 623418.4(075.8) 

7378. Шунков, В. Н. Травматическое оружие : полная энциклопедия / В. Н. Шунков. -- 


Москва: АСТ, [2014]. -- 239 е.: ил.; 24 см. -- Перед выпускными данными заглавие: Пол- 
ная энциклопедия. Травматическое оружие. --- Перед выпускными данными: 167. --- Издано 
при участий ООО "Харвест" (Минск). -- На переплете автор не указан. -- 2000 экз. -- 


І5ВМ 978-5-17-082691-9 (АСТ). -- ІЗВІЧ 978-085-18-2723-3 (Харвест) (в пер.). -- [14-2673]. 
УДК 623.443(031) 
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624 Будаўніцтва і будаўнічая тэхніка. Будаўніцтва падземных збудаванняў. 
Земляныя работы. Фундаменты. Будаўніцтва тунэляў. Будаўніцтва мастоў. 
Будаўніцтва наземных інжынерных збудаванняў 


624.01/.07 Агульныя пытанні будаўнічай справы 


7379. Гринев, В. Д. Железобетонные и каменные конструкций : справочные материалы к 
практическим занятиям для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и граждан- 
ское стройтельство" / В. Д. Гринев, П. П. Жукьян ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Полоцкий государственный университет. --- Новополоцк : ПГУ, 2014. - 38, [1]е.: 
ил. ; 20 см. -- Бияблиография: с. 39 (9 назв.). -- 75 экз. -- [14-2518]. 

УДК 624.012.04(076.58) 

7380. Игнатюк, В. И. Стройтельная механика : пособие по дисциплине "Стройтельная 
механика" для студентов стройтельных специальностей / [Игнатюк В. И., Сыроквашко Й. С.]; 
Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 
университет, Кафедра строительной механики. -- Брест: БрГТУ, 2014. -- 99 с.: ил.; 21 см. 
-- Авторы указаны на обложке. -- Библиография: с. 91 (б назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978- 
985-493-274-3. - [14-2521]. 

УДК 624.04(075.8) 

7381. Леоненко, Д. В. Плоский изгиб. Геометрические характеристики поперечных се- 
чений : учебно-методическое пособие по выполнению контрольной работы "Плоский изгиб. 
Геометрические характеристики поперечных сечений" для студентов технических специаль- 
ностей заочного факультета / Д. В. Леоненко ; Министерство образования Республики Бела- 
русь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра стройтельной меха- 
ники. -- Гомель : БГУТ, 2014. -- 46, [2] с. : ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 47 (7 назв.). -- 
500 экз. -- І5ВІ 978-985-554-314-6. -- [14-2793]. 

УДК 624.04(075.4) 

7382. Опанасюк, И. Л. Организационно-технологические правила восстановления экс- 
плуатационных качеств железобетонных колонн / И. Л. Опанасюк, С. В. Данилов ; Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Государственное учреждение высшего профессионального образования "Бело- 
русско-Российский университет". -- Могилев : Белорусско-Российский университет, 2013. 
--. 74 с., включая обложку : ил., схемы ; 21 см. -- Библиография: с. 65-66 (22 назв.). -- 
50 экз. -- І5ВІМ 978-985-492-130-3. - [14-2538]. 

УДК 624.012.45.059.:3(083.131) 


625 Дарогі. Чыгункі. Чыгуначнае будаўніцтва. 
Аўтамабільныя дарогі. Дарожнае будаўніцтва 


625.7/.8 Аўтамабільныя дарогі. Дарожнае будаўніцтва 


7383. Фешценко, А. П. Устройство и эксплуатация машин и механизмов по строительст- 
ву земляного полотна автомобильных дорог : лабораторный практикум по дисциплине 
“Стройтельство автомобильных дорог" / А. П. Феіценко ; Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Строй- 
тельство и эксплуатация дорог". -- Гомель : БГУТ, 2014. -- 44, [1] с.: ил., схемы; 21 ем. -- 
200 экз. -- І5ВМ 978-985-554-324-5. -- [14-2530]. 

УДК 625.731.1.08(076.58) 

7384. Цивилев, А. А. Эксплуатация военно-автомобильных дорог : учебное пособие для 
обучения курсантов специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных 
войск" и студентов, обучаюіцихся по программе подготовки младших командиров по воен- 
но-учетным специальностям 907182 "Командир отделения дорожно-комендантской служ- 
бы", 907390 "Начальник диспетчерского пункта" и офицеров запаса по военно-учетной спе- 
циальности 180204 "Применение дорожно-комендантских подразделений, войинских частей, 
соединений" / А. А. Цивилев, Э. П. Кучинский ; Министерство образования Республики Бе- 
ларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра военно- 
специальной подготовки. -- Гомель : БГУТ, 2014. -- 219, [2] с.: ил., схемы; 21 см. -- Биб- 
лиография: с. 221 (9 назв.). -- Терминология: с. 215-220. -- 80 экз. -- І5ВМ 978-985-554- 
260-6. - [14-2525]. 

УДК 625.7/.8:355(075.8) 
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629 Тэхніка сродкаў транспарту 
629.3 Наземныя сродкі транспарту (акрамя рэйкавых) 


7385. Нормы расхода топлива на механические транспортные средства, машины, 
механизмы и оборудование в Республике Беларусь / Министерство транспорта и комму- 
никаций Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский на- 
учно-исследовательский институт транспорта "Транстехника" ; [разработчики: И. В. Жук и др.]. 
--. 2-е изд., стереотипное. --- Минск : БелНИИТ "Транстехника", 2014. -- 99, [1] е.; 21 см. -- 
Заглавие 1-го изд.: Сборник норм расхода топлива на механические транспортные средства, 
машины, механизмы и оборудование в Республике Беларусь. --- Разработчики также: Блаже- 
вич А. А., Костылев И. В., Крайко В. Г., Лях С. И., Миленький В. С., Николаев А. В., Пашко- 
вич В. А., Пекарь А. Ф., Погодин А. Н., Савицкий С. Ф. -- 100 экз. -- [14-2699]. 

УДК 629:3-611:658.53(476)(083.74) 

7386. Нормы расхода топлива на механические транспортные средства, суда, ма- 
шины, механизмы и оборудование в Республике Беларусь / Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Белорус- 
ский научно-исследовательский институт транспорта "Транстехника" ; [разработчики: 
И. В. Жук и др.]. -- 4-е [т. е. 3-е] изд., стереотипное. --- Минск : БелНИИТ "Транстехника", 
2014. -- 460 с.; 21 см. -- Разработчики также: Блажевич А. А., Горбач Д. М., Костылев Й. В., 
Крайко В. Г., Лях С. И., Миленький В. С., Николаев А. В., Пашкович В. А., Погодин А. Н., 
Прибыльский В. В., Савицкий С. Ф. -- 200 экз. -- [14-2798]. 

УДК 629:3-611:658.53(476)(083.74) 

7387. Проблемы проектирования и развития тракторов, мобильных машин, город- 
ского электротранспорта : материалы международной научно-технической конференции, 
посвяіценной 60-летию кафедры "Тракторы" БНТУ, 23-24 ноября 2013 г. / [редколлегия: 
В. П. Бойков, Ч. И. Жданович]. -- Минск: БНТУ, 2013. -- 133 с.: ил., схемы ; 2] см. -- 
Часть текста на польском языке. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Автотракторный факультет, 
Кафедра "Тракторы". -- Библиография в конце докладов. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-550- 
439-0. - [14-2283]. 

УДК 629:3.021(082) 

7388. Спиридонов, Н. И. Устройство автомобилей : учебно-методическое пособие для 
преподавателей и учаіцихся учреждений образования, реализуюіцих образовательные про- 
граммы профессионально-технического образования по специальности "Эксплуатация и ре- 
монт автомобилей" / Н. И. Спиридонов. -- Минск: РИПО, 2013. -- 375 с.: ил., схемы ; 21 см. -- 
Библиография: с. 319-320 (26 назв.). -- 800 экз. -- І5ВА 978-985-503-322-7 (в пер.). - [14-2785]. 

УДК 629:331.02(075) 


63 Сельская гаспадарка. Лясная гаспадарка. Паляванне. Рыбная гаспадарка 
630 Лясная гаспадарка 


7389. Юшкевич, М. В. Ландшафтное лесоводство : практикум : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-75 02 01 
“Садово-парковое строительство" / М. В. Юшкевич ; Белорусский государственный техноло- 
гический университет. -- Минск : БГТУ, 2014. -- 186 с. : схемы; 21 см. -- Библиография: 
с. 182- 184 (29 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-530-301-6. - [14-2431]. 

УДК 630.2:712.3(076.58) 


631/635 Арганізацыя і кіраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю. 
Земляробства. Садаводства 


631 Сельская гаспадарка ў цэлым 
631.1 Арганізацыя і кіраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю 


7390. Рекомендации по механизму экономического стнмулирования качества и безо- 
пасности сельскохозяйственной продукции с учетом международного опыта / [П. В. Рас- 
торгуев и др.] ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных иссле- 
дований в АПК Национальной академии наук Беларуси". -- Минск : Институт системных ис- 
следований в АПК НАН Беларуси, 2014. -- 43 с. : схемы; 20 см. -- Авторы указаны на обороте 
титульного л. Авторы также: Дереза Е. И., Почтовая И. Г., Расторгуева Е. А., Смольская Р. Г. -- 
Библиография: с. 37-42 (47 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6972-27-3. - [14-2273]. 

УДК 631.15:658.562(083.132) 
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631.3 Сельскагаспадарчыя машыны і прылады. 
Сельскагаспадарчае абсталяванне 


7391. Методические указания по организации входного контроля качества маши- 
ностройтельной продукции, поступаюіцей агропромышленному комплексу / Министер- 
ство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Республиканское обьеди- 
нение "Белагросервие" ; [разработчики: Л. И. Ковалев и др.]. -- Минск : ПроняПлюс, 2014. 
90 с. : схемы; 20 см. -- Разработчики также: Арешко Д. М., Ковалев Й. Л., Лабушев Н. А., 
Савлук Л. Н., Такун А. П. -- Библиография: с. 53 (12 назв.). -- 150 экз. -- І5ВА 978-985- 
99333-1-8. -- [14-2812]. 

УДК 631.3:658.562(083.132) 


631.4 Глебазнаўства. Глебавыя даследаванні 


7392. Клебанович, Н. В. Почвоведение и земельные ресурсы : пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "География (геойнформационные сис- 
темы)" / Н. В. Клебанович. -- Минск: БГУ, 2013. -- 343 се., [8] л. ил.: ил.; 23 ем. -- (Клас- 
сическое университетское издание / Белорусский государственный университет). --- Библио- 
графия: с. 338-341. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-518-952-8 (в пер.). - [14-2750]. 

УДК 631.4(075.8) 

7393. Почвы сельскохозяйственных земель Республики Беларусь / [В. В. Лапа и др.]. 
-- Минск: РУП "Институт почвоведения и агрохимиий", 2014. -- [10] с., включая обложку : 
ил., схемы ; 30 см. -- Авторы указаны на 4-й с. обложки. Авторы также: Калюк В. А., Маты- 
ченкова О. В., Цытрон Г. С., Шибут Л. И., Шульгина С. В. -- 150 экз. -- [14-2583]. 

УДК 631.4(476) 


632 Пашкоджанні раслін. Шкоднікі раслін. Хваробы раслін. Абарона раслін 


7394. Войтик, Г. Г. Заіцита растений. Тестовые задания : практическое пособие для 
учаішцихся учреждений, обеспечиваюіцих получение среднего специального образования по 
агрономическим специальностям / Г. Г. Войтик ; Министерство образования Республики Бе- 
ларусь, Барановичский государственный университет. -- Барановичи : БарГУ, 2014. -- 
87, [1] с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 86 (19 назв.). -- 45 экз. -- І5ВА 978-985-498-567-1. 
2 [14-2321]. 

УДК 632.93(076.1)(075.32) 


Гл. таксама Ме 7344 


633/635 Раслінаводства ў цэлым. Асобныя культуры 
633 Паляводства. Палявыя культуры і іх вытворчасць 


7395. Применение новых форм комплексных удобрений под кукурузу и люпин : 
(рекомендации) / [Г. В. Пироговсекая и др.] ; РУП "Институт почвоведения и агрохимий". -- 
Минск: [б. и.], 2014. -- 22 с. ; 21 ем. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы 
также: Гарбузова Т. В., Исаева О. И., Кацер Е. Н., Лапа В. В., Маркевич А. Г., Машинский П. Г., 
Сафроновская Г. М., Сороко В. И., Хмелевский С. С. -- 150 экз. -- [14-2279]. 

УДК [633.157:633.367]-181.22(083.132) 


634 Садаводства ў цэлым. Пладаводства 


7396. Современный сортимент садовых насаждений Беларуси / [В. А. Борисевич и др. ; 
под обіцей редакцией З. А. Козловской и В. А. Самуся]. -- Минск: Наша Идея, 2014. -- 219 с.: 
ил. ; 31 см. -- На титульном л. и переплете: Полевая академия, Белсад. -- Авторы указаны на 
обороте титульного л. Авторы также: Андрушкевич Т. М., Васильева М. Н., Вышинская М. И., 
Гаранович И. М., Гуменюк В. Т., Дмитриева А. М., Кацура О. Н., Клакоцкая Н. В., Коз- 
ловская З. А., Коровин К. Л., Левшунов В. А., Легкая Л. В., Марудо Г. М., Матвеев В. А., 
Мурашкевич Л. А., Мялик М. Г., Обуховский П. Т., Пигуль М. Л., Радкевич Д. Б., Рудниц- 
кая Н. Л., Таранов А. А., Устинов В. Н., Шалкевич М. С., Шпитальная Т. В., Якимович О. А., 
Ярмолич С. А. -- Библиография: с. 217 (18 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-90324-2-4 
(в пер.). -- [14-2292]. 

УДК 634(476 (03) 
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635 Агародніна. Агародніцтва. Дэкаратыўнае садоўніцтва 


7397. Журомская, И. Й. Цветоводство : рабочая тетрадь : пособие для учашцихся учреж- 
дений образования, реализуюіцих образовательные программы профессионально- 
технического образования по специальности "Садово-парковое строительство" / И. И. Жу- 
ромская. -- Минск : РИПО, 2013. -- 87 с.: ил. ; 29 см. -- Библиография: с. 85 (9 назв.). -- 
300 экз. -- І5ВІМ 978-985-503-333-3. -- [14-2853]. 

УДК 635.9(075.32) 

7398. Картофелеводство “ Робаію-ггоўіпе : сборник научных трудов / РУП "Научно- 
практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовоіцеводству". --- Минск: 
Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовоіцеводству, 
1970- .- 25 см. -- І55М 0134-9740. 

Т.21:82ч., ч. 1 / [главный редактор С. А. Турко]. -- 2013. -- 297 е.: ил.; 24 см. -- Ре- 
зюме и часть текста параллельно на русском и английском языках. -- Библиография в конце 
научных трудов. -- 100 экз. -- [14-2251]. 

УДК 635.21-15(082) 

7399. Т.21:8 2 ч., ч. 2 / [главный редактор С. А. Турко]. -- 2013. -- 298 е.: ил.; 24 см. 
-- Резюме и часть текста параллельно на русском и английском языках. -- Часть текста на 
английском языке. --- Бияблиография в конце научных трудов. -- 100 экз. -- [14-2252]. 

УДК 635.21-15(082) 

7400. Клумбы от весны до осени / [редактор-составитель Г. Г. Дьяченко]. -- Минск: 
Красико-Принт, 2014. -- 30 с., включая обложку : ил. ; 22 см. -- (Серия "Урожайные 
сотки"). -- 2500 экз. -- І5ВА 978-985-405-740-8. - [14-2676]. 

УДК 635.922 


636/639 Жывёлагадоўля. Прадукты жывёлагадоўлі. 
Паляванне. Рыбная гаспадарка 


636 Агульная жывёлагадоўля. Развядзенне млекакормячых жывёл і птушак. 
Жывёлагадоўля. Хатнія жывёлы і іх развядзенне 


7401. Пономаренко, Ю. А. Корма, биологически активные веіцества, безопасность : 
практическое пособие / Ю. А. Пономаренко, В. И. Фисинин, И. А. Егоров ; [Российская ака- 
демия сельскохозяйственных наук, Национальная академия наук Беларуси]. -- Минск: 
Белстан, 2013. -- 848, [7] с., [10] л. ил. : ил. ; 30 см. -- Алфавитный указатель: с. 829-840. -- 
1200 экз. -- В переплете. -- І5ВАХ 978-985-6944-40-9 (ошибоч.). -- [14-2413]. 

УДК 636.085/.087 

7402. Рекомендации по оптимизации минерального питания молодняка крупного 
рогатого скота, содержаіцегося на загрязненных радионуклидами территориях / Депар- 
тамент по ликвидаций последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Республиканское научно-исследовательское 
унитарное предприятие "Институт радиологий" ; [разработчики: А. А. Царенок и др.]. -- 
Минск: Институт радиологии, 2013. - 65 е.: ил. ; 29 см. -- Разработчики также: Воронцов Г. В., 
Гвоздик А. Ф., Гурин В. К., Исаченко С. А., Ковалевская Ю. Ю., Кот А. Н., Лемешевский В. О., 
Макаровец И. В., Наумчик А. В., Радчиков В. Ф., Цай В. П., Яночкин И. В. -- Библиография: 
с. 24-26 (55 назв.). -- 111 экз. -- І5ВМ 978-985-7003-31-0. -- [14-2207]. 

УДК 636.2.084.1.087.72:631.438.2(476)(083.132) 


637 Прадукты жывёлагадоўлі і палявання 
Гл. Хе 7439 


639 Паляванне. Рыбная гаспадарка. Рыбалоўства 
639.1 Паляванне 


7403. Правила охоты в Республике Беларусь : с внесенными изменениями и дополне- 
ниями, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь 05.12.2013 г. Хе 551: 
(извлечения) : вступают в силу с 26 июня 2014 г. / [комментарий: Ф. В. Поцастьев]. -- 
Минск : ФУАйнформ, 2014. -- 95 с., [2] л. ил. ; 15 ем. -- (Справочник охотника). -- 
3000 экз. -- І5ВМ 978-985-6868-81-1. -- [14-2260]. 

УДК 639.1(476)(083.131) 
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64 Хатняя гаспадарка. Дамаводства. Камунальна-бытавая гаспадарка 
Гл. Хе 7065 


641/642 Харчаванне. Гатаванне ежы. Посуд. Прыманне ежы 


7404. Выпечка к Пасхе / [составитель Н. П. Воробей]. -- Минск : Траско, 2014. -- 
15, [1] е.: ил. ; 20 см. -- (Серия журнала "Рецепты к праздничному столу"). -- 3900 экз. -- 
І5ВХ 978-985-561-152-4. -- [14-2373]. 
УДК [641.56:271.2-565.6]:664.68(083.12) 
7405. Копыстыринская, Н. С. Любимая мультиварка : самые вкусные рецепты в поша- 
говых фотографиях / Наталья Копыстыринская. --- Москва : АСТ, 2014. -- 159 с.: ил.; 20 см. 
-- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-084316-9 
(АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2879-7 (Харвест). -- [14-2904]. 
УДК 641.55:641.53.06(083.12) 
7406. Пасха. Вкусная выпечка / [составитель Наталья Петровна Воробей]. -- Минск: 
Траско, 2014. - 15, [1] е.: ил. ; 20 см. -- (Серия журнала "Рецепты к праздничному столу"). 
--. 3900 экз. -- І5ВА 978-985-561-150-0. -- [14-2371]. 
УДК [641.56:271.2-565.6]:664.68(083.12) 
7407. Пасха. Рецепты блюд / [составитель Наталья Петровна Воробей]. -- Минск: Тра- 
ско, 2014. -- 15, [1] с., включая обложку : ил. ; 21 ем. -- (Серия журнала "Рецепты к празд- 
ничному столу"). -- 3900 экз. -- І5ВА 978-985-561-149-4. -- [14-2374]. 
УДК 641.56:271.2-565.6(083.12) 
7408. Рецепты блюд к Пасхе / [составитель Н. П. Воробей]. -- Минск: Траско, 2014. -- 
15, [1] е.: ил. ; 20 см. -- (Серия журнала "Рецепты к праздничному столу"). -- 3900 экз. -- 
І5ВА 978-985-561-151-7. -- [14-2370]. 
УДК 641.56:271.2-565.6(083.12) 
7409. Скрипкина, А. Ю. Самые нужные кулинарные рецепты для дачи и пикника: 
в пошаговых фотографиях / Анастасия Скрипкина ; [фотографии Сергея Скрипкина]. -- 
Москва: АСТ, 2014. -- 159 е.: ил.; 20 см. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). 
--. 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-078026-6 (АСТ). -- І5ВАХ 978-985-18-2002-9 (Харвест). -- 
[14-2899]. 
УДК 641.55(083.12) 
7410. Смаката ад "Народнай трыбуны" / ВУ "Рэдакцыя Брэсцкай абласной газеты 
"Народная Трыбуна". -- Брэст : Брэсцкая друкарня, 2011- . -- 21 см. -- Кн. І выйшла без 
звестак аб нумары кнігі. 
Кн. 2. -- 2013. -- 122с.: іл. -- 600 экз. -- І5ВМ 978-985-524-165-3. -- [14-2617]. 
УДК 641.55(083.12) 


646/649 Прадметы асабістага ўжытку. Вядзенне хатняй гаспадаркі 
Гл. Хе 7319, 7346 


65 Кіраванне прадпрыемствамі. Арганізацыя вытворчасці, гандлю і транспарту 
654 Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне (арганізацыя і эксплуатацыя) 


7411. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектрони- 
ки (Минск). Телефонный справочник учреждения образования "Белорусский государствен- 
ный университет информатики и радиоэлектроники" / Министерство образования Республи- 
ки Беларусь. -- Минск: БГУЙР, 2014. -- 58 с. ; 20 см. -- На обложке: творческая техниче- 
ская мастерская кадров. -- 500 экз. -- [14-2490]. 

УДК 654.15(476-25)(058.7):378.662 

7412. Телефонный справочник ГО "Минское городское жилиіцное хозяйство", под- 
ведомственных организаций и городских служб / ГО "Минское городское жилиіцное хо- 
зяйство". --- Минск: Проф-Пресе, 2014. -- 223, [І] е.; 15 ем. -- 250 экз. -- [14-2262]. 

УДК 654.15(058.7)(476-25):332.8 

7413. Телефонный справочник страховых организаций Республики Беларусь / 
Белорусская ассоциация страховіциков. -- [Минск : б. и.], 2014. -- 63 с.; 21 см. -- 400 экз. 
--[14-2837]. 

УДК 654.15(476)(058.7):368.03 
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655 Паліграфічная прамысловасць. Выдавецкая справа. Кніжны гандаль 
Гл. Хе 6972; 


656 Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштовая сувязь 
656.1 Дарожны (бязрэйкавы) транспарт 


7414. Дудко, Н. И. Основы управления механическими транспортными средствами и 
безопасность дорожного движения : учебник для учаіцихся учреждений образования, реали- 
зуюіцих образовательные программы профессионально-технического и среднего специаль- 
ного образования по направлениям образования "Сельское хозяйство", "Оборудование", 
“Транспорт" и "Гранспортная деятельность" / Н. И. Дудко, В. Ф. Бершадский, В. И. Дудко. 
-- Минск: ИВЦ Минфина, 2014. -- 423 е.: ил., схемы; 20 см. -- Библиография: с. 418-419. 
“950 экз. -- І5ВМ 978-985-7060-46-7. -- [14-2818]. 

УДК 656.13.052(075.32) 

7415. Жданович, В. Н. Экзаменационные билеты (тематические) : для подготовки води- 
телей к теоретическим экзаменам по Правилам дорожного движения : согласовано с Управ- 
лением ГАЙ МВД Республики Беларусь / В. Н. Жданович. -- Минск: Букмастер : Кузьма, 
2014. -- 79 с.: ил.; 29 см. -- На обложке: новая редакция. -- На обложке автор не указан. -- 
7000 экз. -- І5ВМ 978-985-549-936-8 (Букмастер). -- І5ВМ 978-985-453-797-9 (Кузьма). -- 
[14-2852]. 

УДК 656.11.05(476)(079.1) 

7416. Коноплицкий, А. Э. Правила дорожного движения : нейизвестное об известном / 
А. Э. Коноплицкий. -- 2-е изд. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2014. -- 95 е., [4] л. ил.; 
22 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-471-663-3. -- [14-2386]. 

УДК 656.11.05(476) 

7417. Коноплицкий, А. Э. Правила дорожного движения : нейизвестное об известном / 
А. Э. Коноплицкий. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2013. -- 95 с., [4] л. ил.; 22 см. -- 
1000 экз. -- І5ВМ 978-985-471-623-7. -- [14-2385]. 

УДК 656.11.05(476) 

7418. ПДД 2014: новая таблица штрафов с комментариями и цветными иллюстрациями : 
[по состоянию на 15 апреля 2014 г.]: справочник для населения. -- Москва: АСТ: Омега-Л, 
2014. -- 63, [3] с., включая обложку : ил. ; 20 см. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-084636-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-370-03215-8 (Омега-Л). 
-- І5ВМ 978-985-18-2586-4 (Харвест). -- [14-2587]. 

УДК 656.11.05.035.4(470)(03) 


656.8 Паштовая служба. Кіраванне паштовай службай 


7419. Каталог почтовых марок Республики Беларусь, 2013 / [Шипилова И. В. и др.; 
редактор: Лабуе Н. Б. ; перевод на английский язык: Шарлай Г. Н.] ; Республиканское уни- 


тарное предприятие почтовой связи "Белпочта". --- Минск: [6. и.], 2014. -- 70 с.: ил.; 21 ем. 
-- Часть текста параллельно на русском и английском языках. --- Авторы указаны на оборо- 
те титульного л. Авторы также: Бутько В. Н., Леонова Т. М., Лукин И. В. -- 500 экз. -- 
[14-2616]. 


УДК 656.835.11(476)"2013"(085.2) 


657 Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік 


7420. Бугаев, А. В. Комментарий к Закону Республики Беларусь "О бухгалтерском учете и 
отчетности" / А. В. Бугаев. -- Минск: ИПА "Регистр", 2014. -- 183 с.; 20 см. -- (Подписная 
серия "Современному бухгалтеру"). --- Библиография в конце тем. -- 300 экз. -- І5ВМ 978- 
985-6937-95-1. -- [14-2214]. 

УДК 657.22(476)(094.5.072) 

7421. Бухгалтерский учет : учебное пособие для учашихся учреждений образования, 
реализуюіцих образовательные программы среднего специального образования по специ- 
альностям "Маркетинг", "Коммерческая деятельность (по направлениям)", "Розничные услу- 
ги в банке" / [П. Я. Папковская и др.] ; под редакцией П. Я. Папковской. -- Минск : РИПО, 
2013. -- 379 с.: схемы; 21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: 
Алешкевич О. П., Папковская Д. В., Смолякова О. М., Соболевская А. Н., Федоркевич А. В. 
-- Библиография: с. 374-375. -- 900 экз. -- І5ВМ 978-985-503-310-4 (в пер.). - [14-2792]. 

УДК 657.22(075.32) 


63 


7422. Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации : 
практикум для реализации содержания образовательных программ высшего образования 
1-й ступени и переподготовки руководяіцих работников и специалистов / Белкоопсоюз, Бе- 
лорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бух- 
галтерского учета ; [авторы-составители: В. А. Астафьева, Т. М. Мойсеева]. -- Гомель : 
БТЭЎУПК, 2014. -- 51 е.; 21 см. -- Библиография: е. 50 (10 назв.). -- Глоссарий: с. 48-49. -- 
150 экз. -- І5ВМ 978-985-540-107-1. -- [14-2400]. 

УДК 657.22:004(076.58/.59) 

7425. Лемеш, В. Н. Бухгалтерская отчетность: год, квартал, месяц / В. Н. Лемеш. -- 
Минск: ИПА "Регистр", 2014. -- 198 с. : схемы; 20 ем. -- (Подписная серия "Современному 
бухгалтеру"). -- Библиография: с. 197-198. -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-6937-96-8. -- 
[14-2216]. 

УДК 657.22 

7424. Лемеш, В. Н. Служебная командировка: порядок оформления и учета расходов / 
В. Н. Лемеш. -- Минск: ИПА "Регистр", 2014. -- 135 с. ; 20 ем. -- (Подписная серия 
"Современному бухгалтеру"). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-6937-97-5. -- [14-2553]. 

УДК 657.471.1:331.315 

7425. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет : практикум : пособие для учаіцихся учре- 
ждений образования, реализуюішцих образовательные программы профессионально- 
технического образования по специальностям "Торговое дело", "Коммерческая деятель- 
ность" / И. В. Мешалкина, Л. А. Иконова. -- Минск : РИПО, 2013. -- 128, [1] с. : схемы; 
20 см. -- Библиография: с. 127-128 (9 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-503-336-4. -- 
[14-2795]. 

УДК 657.22(076.532) 

7426. Сушкевич, А. Н. Альбом форм первичной учетной документации с образцами за- 
полнения : методическое пособие / А. Н. Сушкевич ; Унитарное предприятие "Профессио- 
нальный бухгалтер". --- Минск: [6. и.], 2014. -- 35, [1] с. ; 20 см. -- На обложке: бухгалтер- 
ский учет. -- 500 экз. -- [14-2284]. 

УДК 657.24 

7427. Сушкевич, А. Н. Бухгалтерское дело : организация бухгалтерского учета в ком- 
мерческих организациях / А. Н. Сушкевич ; Унитарное предприятие "Профессиональный 
бухгалтер". --- Минск: [б. и.], 2014. -- 61, [2] с. ; 20 см. -.- На обложке: бухгалтерский учет. 
“500 экз. -- [14-2285]. 

УДК 657.22:339.1 

7428. Типовой план счетов бухгалтерского учета. Инструкция о порядке примене- 
ния типового плана счетов бухгалтерского учета : утверждено Министерством финансов 
Республики Беларусь 29.06.11] г., с изменениями и дополнениями. -- Минск : Амалфея, 
2014. -- 127 с. ; 20 ем. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-7034-83-3. -- [14-2608]. 

УДК 657.4(476)(083. 133) 


658 Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Эканоміка прадпрыемстваў 


7429. Башаримова, С. Й. Организация торговли : практикум : учебное пособие для 
учашцихся учреждений образования, реализуюіцих образовательные программы среднего 
специального образования по специальности "Коммерческая деятельность (товароведение)" / 
С. И. Башаримова, Я. В. Грицкова, М. В. Дасько. -- Минск : РИПО, 2014. -- 295 с.: ил., 
схемы ; 21 см. -- Библиография: с. 229-231. -- Термины и определения: с. 213-228. -- 
800 экз. -- І5ВІ 978-985-503-337-1 (в пер.). -- [14-2799]. 

УДК 658.6/.8(076.532) 

7430. Буклет победителей Международного фестиваля-конкурса "Выбор года 2013" в 


Беларуси. -- [Минск: б. и., 20142]. -- 92 с.: ил.; 21 см. -- Перед выпускными данными 
заглавие: Международный фестиваль-конкуре "Выбор года" в Беларуси. -- 200 экз. -- 
[14-2815]. 


УДК 658.62:005.336.3-021.477(476)(03) 
7431. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия) : практикум для студентов 
экономических специальностей, слушателей факультета повышения квалификации и пере- 
подготовки кадров / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под редакцией О. В. Володько ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Полесский государственный университет. 
-- Пинск: ПолесГУ, 2014. -- 173 е. ; 20 см. -- Библиография: с. 168-173 (66 назв.). -- 
105 экз. -- І5ВМ 978-985-516-230-9. -- [14-2427]. 
УДК 658(076.58/.59) 
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7432. Корнеева, О. М. Экономика организации (предприятия) : сборник тестов и задач: 
учебно-методическое пособие : [для студентов] / О. М. Корнеева ; Частный институт управ- 
ления и предпринимательства. -- Минск : Частный институт управления и предпринима- 
тельства, 2014. -- 50, [1] с. ; 21 см. -- Библиография: с. 50 (11 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-7063-25-3. -- [14-2266]. 

УДК 658(076.1)(075.8) 

7433. Кураш, Й. В. Экономика и управление организацией (предприятием) : учебно- 
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 
1-26 02 03 "Маркетинг" специализациям 1-26 02 03 15 "Маркетинг в химической промыш- 
ленности", 1-26 02 03 16 "Маркетинг в промышленности строительных материалов", 
1-26 02 03 17 “Маркетинг в лесном комплексе" / Й. В. Кураш ; Белорусский государственный 
технологический университет. --- Минск: БГТУ, 2014. -- 98, [1] с.; 21 ем. -- Бияблиография: 
с. 98 (10 назв.). -- 120 экз. -- І5ВАМ 978-985-530-307-8. - [14-2433]. 

УДК [658:005.93](075.8) 

7434. Мушовец, А. А. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : сборник 
тестов : учебно-методическое пособие : [для студентов] / А. А. Мушовец, С. Н. Томкевичус ; 
Частный институт управления и предпринимательства. --- Минск : Частный институт управ- 
ления и предпринимательства, 2014. -- 26, [2] с. ; 21 см. -- Библиография: с. 26-27. -- 
65 экз. -- І5ВМ 978-985-7063-22-2. - [14-2267]. 

УДК 658:005.52(076.1)(075.8). 

7435. Мушовец, А. А. Экономический анализ деятельности организаций : сборник тес- 
тов : учебно-методическое пособие : [для студентов] / А. А. Мушовец, С. Н. Томкевичус ; 
Частный институт управления и предпринимательства. --- Минск : Частный институт управ- 
ления и предпринимательства, 2014. -- 18, [2] с. ; 21 ем. -- Библиография: с. 19 (10 назв.). -- 
65 экз. -- І5ВМ 978-985-7063-24-6. -- [14-2268]. 

УДК 658:005.52(076.1)(075.8). 

7436. Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятель- 
ности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС): в 4 т. -- Минск: Белтаможсервис, 2013-2014. -- 
29 см. -- Заглавие обложки: Пояснения к Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза. -- І5ВІХ 978-985-7004-07-2. 

Т. 4: Разделы І ХХІ. Группы 1-97. -- 2014. -- 580 с.: ил. ; 30 см. -- 320 экз. -- В пере- 
плете. -- І5ВІ 978-985-7004-11-9 (ошибоч.). -- [14-2415]. 

УДК 658.62:339.5(476::574:470:57 1)(083.72) 

7437. Самара, Н. А. Нормы и нормативы в управлениий предприятием : практикум / 
Н. А. Самара, Н. Г. Шебеко ; под редакцией: Н. А. Самара ; Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. -- Минск: 
Мисанта, 2014. -- 165, [2] с. : схемы ; 20 см. -- Библиография: с. 166 (14 назв.). -- Глосса- 
рий: с. 158-163. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6989-56-1. -- [14-2531]. 

УДК 658.53(076.58) 


659 Рэклама. Інфармацыйная работа. Сувязі з грамадскасцю 
Гл. Хе 6970-71 


66 Хімічная тэхналогія. Хімічная прамысловасць. 
Харчовая прамысловасць. Металургія. Роднасныя галіны 


7438. Сборник лабораторных методов, методик и регламентов по получению, ис- 
следованию и переработке волокно- и пленкообразуюіцих полимерных материалов / 
[Л. А. ІЦербина и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский го- 
сударственный университет продовольствия, Кафедра химической технологии высокомоле- 
кулярных соединений. --- Могилев : МгГУП, 2013. -- 241 е.: ил.; 21 см. -- Авторы указаны на 
обороте титульного л. Авторы также: Будкуте И. А., Городнякова И. С., Муравьева Ю. В., 
Осипенко О. Н., Пырх Т. В., Рыбаков А. А., Стефаненко М. В., Харитонович А. Г., Чвиров П. В. 
“25 экз. -- [14-2763]. 

УДК 66/67.02 
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663/664 Харчовая прамысловасць 


7439. Анализ пиіцевых продуктов : методические рекомендациий : для студентов спе- 
циальности 1-31 05 01 "Химия" специализаций 1-31 05 01-02 01 "Аналитическая химия" : в 2 ч. / 
Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный универси- 
тет им. А. А. Кулешова ; составители: В. А. Седакова, Е. В. Седаков. -- Могилев: МгГУ, 
2011-2014. -- 20 см. 

Ч. 2. -- 2014. -- 77, [2] с. : схемы. -- Библиография: с. 79 (6 назв.). -- 52 экз. -- 
[14-2491]. 

УДК [663/664:5637.1/.5]:543.06(083.12)(075.8) 


663 Прамысловая мікрабіялогія. Прамысловая мікалогія. 
Тэхналогія брадзільнай вытворчасці. Прамысловая ферментацыя. 
Піваварная прамысловасць. Вытворчасць алкагольных напіткаў 


7440. На пульсе времени : Государственное предприятие Мозырский комбинат "Эта- 
нол": 1983-2013 : [30 лет / текст: Елена Терентьева ; фото: Александр Кренть]. -- Минск: 
Конфидо, 2013. -- 79 с.: ил. ; 25 ем. -- 600 экз. -- І5ВМ 978-985-6777-55-7 (в пер.). -- 
[14-2357]. 

УДК 663.52:658.115(476.2-2 Мозырь) 


67/68 Розныя галіны прамысловасці і рамёстваў. Дакладная механіка 
Гл. Ме 7438 


674 Дрэваапрацоўчая прамысловасць 


7441. Барташевич, А. А. Материалы деревообрабатываюіцих пройзводств : учебное по- 
собие для учашциьхся учреждений образования, реализуюіцих образовательные программы 
профессионально-технического образования по специальности "Эксплуатация оборудования 
и технология деревообрабатываюіцих пройзводств" и среднего специального образования по 
специальностям "Технология деревообрабатываюіцих пройзводств", "Оборудование и тех- 
нологиий мебельного пройзводства" / А. А. Барташевич, Л. В. Игнатович. -- Минск : РИПО, 
2013. -- 306 с.: ил., схемы ; 21 см. -- Библиография: с. 306 (11 назв.). -- 800 экз. -- 
І5ВА 978-985-503-319-7 (в пер.). - [14-2789]. 

УДК 674.03(075.32) 

7442. Соловьева, Т. В. Технология древесных плит и пластиков : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-48 01 05 
“Химическая технология переработки древесины" специализации 1-48 01 05 02 "Технология 
древесных плит и пластиков" / Т. В. Соловьева, И. А. Хмызов, А. А. Пенкин ; Белорусский 
государственный технологический университет. --- Минск : БГТУ, 2013. -- 85 с. : ил., схемы; 
21 см. -- Библиография: с. 83-84 (17 назв.). -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-530-263-7. -- 
[14-2428]. 

УДК [674.812.2:674.815]1(075.8) 


678 Прамысловасць высокамалекулярных рэчываў. 
Гумавая прамысловасць. Прамысловасць пластмас 


7443. Шашок, Ж. С. Применение углеродных наноматериалов в полимерных компози- 
циях / Ж. С. Шашок, Н. Р. Прокопчук. -- Минск: БГТУ, 2014. -- 231 с.: ил., схемы; 21 см. 
-- Бияблиография в конце глав. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-530-317-7. -- [14-2434]. 

УДК 678.4-022.532:[667.61-:678.074] 


685 Рымарская справа. Абутковая вытворчасць. Вытворчасць пальчатак. 
Вытворчасць дарожных, спартыўных і іншых прылад 


7444. Современные методы исследования материалов : методическая разработка по 
изучению курса для магистрантов специальности 1-50 80 03 "Технология обувных и коже- 
венно-галантерейных изделий" / Министерство образования Республики Беларусь, Витеб- 
ский государственный технологический университет ; [составитель: Горбачик В. Е.]. -- Ви- 
тебск : ВГТУ, 2014. -- 55 с., включая обложку : ил., схемы ; 21 см. -- Библиография: 
с. 54-55 (13 назв.). -- 25 экз. -- [14-2524]. 

УДК 685.34.03/.04:620;. 179.1(075.8) 
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69 Будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы. Будаўніча-мантажныя работы 


7445. Сборник индексов изменения стоимости ремонтно-стройтельных работ и ин- 
формации об отпускных ценах на материалы и изделия / Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Республи- 
канский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве". --- Минск: РНТІЦ, 
2014 .-. 20 см. -- (Индексы - Цены - Тарифы). -- Перед выпускными данными заглавие 
серии: Индексы, тарифы, цены. 

Вып. 1: Январь. -- 2014. -- 231 с. -- 665 экз. -- [14-2591]. 


УДК 69(476)(083.13) 
7446. Вып. 2: Февраль. -- 2014. -- 180 с. -- 731 экз. -- [14-2592]. 
УДК 69(476)(083.13) 
7447. Сборник индексов изменения стойнмости, цен и тарифов в строительстве по 
регионам и в среднем по Республике Беларусь / Министерство архитектуры и стройтель- 
ства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Республиканский на- 
учно-технический центр по ценообразованию в стройтельстве". -- Минск : РНТЦ, 2014- 
--. 20 ем. -- (Индексы - Цены - Тарифы). -- Перед выпускными данными заглавие серии: 
Индексы, тарифы, цены. 
Вып. 1: Январь, кн. 1. -- 2014. -- 542 с. -- 1066 экз. -- [14-2593]. 


УДК 69(476)(085.7) 
7448. Вып. 1 : Январь, кн. І (приложение). -- 2014. -- 86 с.: ил. -- 1154 экз. -- 
[14-2594]. 
УДК 69(476)(083.13) 
7449. Вып. 2: Февраль, кн. 1. -- 2014. -- 482 с. -- 1269 экз. -- [14-2595]. 
УДК 69(476)(083.13) 
7450. Вып. 2: Февраль, кн. І (приложение). -- 2014. -- 66 с. -- 1383 экз. -- [14-2596]. 
УДК 69(476)(083.13) 
7451. Вып. 2: Февраль, кн. 2. -- 2014. -- 306 с. -- 1108 экз. -- [14-2597]. 
УДК 69(476)(085.7) 
7452. Стройтрест Ле 35 : 35 лет созидания. -- [Минск': б. и., 2014]. -- 26 с., включая о0б- 
ложку : ил.; 30 см. -- 500 экз. -- [14-2883]. 
УДК 69:658.114.64(476-25) 


Гл. таксама Ме 7454 


692 Часткі будынкаў і збудаванняў 


7453. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов и стройтельных гру- 
зопассажирских подьемников : [утверждено Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 01.03.11]. -- Минск: ДИЭКОС, 2014. -- 54 с. ; 20 см. -- 2000 экз. -- 
І5ВА 978-985-6743-91-0. -- [14-2841]. 

УДК [692.66::621.876]:658.345.8(476)(083.131) 


697 Ацяпленне, вентыляцыя і кандыцыяніраванне паветра ў будынках 
Гл. Хе 7366-67 


7 МАСТАЦТВА. ЗАБАВЫ. ВІДОВІШЧЫ. СПОРТ 
72 Архітэктура 


7454. Перечень технических нормативных правовых актов в области архитектуры 
и стройтельства, действуюіцих на территории Республики Беларусь : (по состоянию на 
1 января 2014 г.) / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. -- 
Минск : [б. и.], 2014. -- ІУ, 305 с., включая обложку ; 29 см. -- Указатель обозначений тех- 
нических нормативных правовых актов: с. 254-304. -- 363 экз. -- [14-2212]. 
УДК [72-69]1(476)(083.74)(083.82) 
7455. Шухман, Ю. Й. Стройтельство загородного дома / [Ю. И. Шухман]. -- 2-е изд. -- 
Москва : АСТ, 2014. -- 158, [1] е., [16] л. ил.: ил.; 21 ем. -- (Мастер золотые руки). -- 
На титульном л. в выходных данных: Кладезь. -- На переплете: просто, понятно, проверено. 
--- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- Автор указан на переплете. -- 3000 экз. -- 
І5ВА 978-5-17-084130-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2822-3 (Харвест) (в пер.). -- [14-2893]. 
УДК 728.84:69 
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73176 Выяўленчае мастацтва. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 
73 Пластычнае мастацтва 


7456. Сахута, Я. М. Беларускае народнае ганчарства / Я. М. Сахута. -- Мінск: Белару- 
ская Энцыклапедыя, 2013. -- 220, [1] е.: іл. ; 25 см. -- Бібліяграфічныя спасылкі ў падрад- 
ковых заўвагах. -- Тэрміналагічны слоўнік: с. 216-220. -- 1800 экз. -- І5ВМ 978-985-11- 
0750-2 (у пер.). -- [14-2193]. 

УДК 738(476) 


7441744 Маляванне і чарчэнне 


7457. Браун, Д. Учитесь рисовать диких животных / Дэвид Браун ; [перевод с англий- 
ского - А. Д. Швед]. -- Минск: Попурри, 2014. -- 48 с.: ил. ; 26 см. -- На 4-й с. обложки: 
12; --- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2182-7. -- [14-2900]. 

УДК 741.042.1.02:599 

7458. Браун, Д. Учитесь рисовать перспективу / Дэвид Браун ; [перевод с английского - 
Н. В. Кремко]. -- Минск: Попурри, 2014. -- 48 е.: ил.; 26. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-15- 
2187-2. -- [14-2932]. 

УДК 742.1 

7459. Кокошко, А. Ф. Инженерная графика : учебное пособие для учаіцихся учрежде- 
ний образования, реализуюіцих образовательные программы среднего специального образо- 
вания по направлениям образования “"Оборудование", "Гранспорт", "Приборы" / А. Ф. Ко- 
кошко, С. А. Матюх. -- Минск: РИПО, 2013. -- 266, [1] е.: ил., схемы ; 29 см. -- Библио- 
графия: с. 262-263. -- 1200 экз. -- І5ВМ 978-985-503-323-4. -- [14-2404]. 

УДК 744:621(076.532) 

7460. Методические указания по теме "Эскизирование деталей" для студентов тех- 
нических специальностей дневной и заочной форм обучения / Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра на- 
чертательной геометрий и инженерной графики ; [составители: Матюх С. А., Морозова В. А., 
Омесь Д. В.]. -- Брест: БрГТУ, 2013. -- 47 с.: ил., схемы ; 29 ем. -- Библиография: с. 47 
(5 назв.). -- 100 экз. -- [14-2204]. 

УДК 744.424:621(075.8) 

7461. Сеймур, М. Учитесь рисовать цветы и растения / Мэри Сеймур ; [перевод с анг- 
лийского - А. Д. Швед]. -- Минск: Попурри, 2014. -- 47 с.: ил.; 26 ем. -- На 4-й с. обложки: 
12; -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2135-3. -- [14-2898]. 

УДК 741.043.02 

7462. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : рабочая тетрадь : к учебнику 
Н. М. Сокольниковой "Изобразительное искусство" : 1-й класе / Н. М. Сокольникова. -- Мо- 
сква: АСТ: Астрель, 2014. -- 47 е.: ил.; 26 ем. -- (Планета знаний). --- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 20000 экз. -- І5ВАМ 978-5-17-058854-1 (АСТ). -- І5ВА 978-5- 
271-23543-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9955-7 (Харвест). -- [14-2492]. 

УДК 74/75(075.2) 

7463. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : рабочая тетрадь : к учебнику 
Н. М. Сокольниковой "Изобразительное искусство" : 3-й класс / Н. М. Сокольникова. -- Мо- 
сква: АСТ: Астрель, 2014. -- 47 е.: ил.; 26 ем. -- (Планета знаний). --- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 15000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-071067-6 (АСТ). -- І5ВА 978-5- 
271-32095-8 (Астрель). -- І5ВХ 978-985-18-2184-2 (Харвест). -- [14-2580]. 

УДК 74/75(075.2) 

7464. Спенсер, Р. Учитесь рисовать человеческое тело / Рой Спенсер ; [перевод с анг- 
лийского - Н. В. Кремко]. -- Минск: Попурри, 2014. -- 48 с.: ил.; 26 см. -- 3000 экз. -- 
І5ВА 978-985-15-2133-9. -- [14-2901]. 


УДК 741.041.3.02 

7465. Станьер, П. Практический курс рисования / Питер Станьер, Терри Розенберг ; 

[перевел с английского О. Г. Белошеев]. --- Минск : Попурри, [2014]. -- 428 е.: ил.; 22 см. 
--. 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2114-8 (в пер.). -- [14-2830]. 

УДК 741.02 

7466. Титкова, Т. С. Перспектива. Тени в перспективе : учебно-методическое пособие : 

[для студентов] / Т. С. Титкова ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорус- 

ский государственный университет транспорта, Кафедра "Архитектура". -- Гомель : БГУТ, 

2014. -- 22, [2] е.: ил. ; 30 см. -- Библиография: с. 23 (5 назв.). -- 75 экз. -- ІВА 978-985- 

554-328-3. -- [14-2860]. 
УДК 742(075.8) 
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7467. Хантли, М. Учитесь рисовать природу / Мойра Хантли ; [перевод с английского - 

Н. В. Кремко]. --- Минск: Попурри, 2014. -- 48 с. : ил.; 26 см. -- На 4-й с. обложки: 12... -- 
3000 экз. -- І5ВМ 978-985-15-2134-6. -- [14-2897]. 

УДК 741.047.02 

7468. Шварц, Г. Учитесь рисовать карандашом, углем и мелком / Ганс Шварц'; [перевод с 

английского - А. Д. Швед]. -- Минск: Попурри, 2014. -- 48 с.: ил. ; 26 см. -- 3000 экз. -- 

І5ВМ 978-985-15-2183-4. -- [14-2930]. 
УДК 741.02 


7451749 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Мастацкія промыслы 


7469. Вышивка лентами. -- Москва: АСТ, [2014]. -- 159 с.: ил. ; 21 ем. -- (Серия 
“Это - модно!"). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978- 
5-17-084035-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2839-1 (Харвест) (в пер.). -- [14-2499]. 

УДК 746.:34 

7470. Детские шапочки, пинетки и носочки спицами и крючком : [модные модели]. 
-- Москва: АСТ, 2013. -- 110 с.: ил.; 25 ем. -- (Модное рукоделие). -- На титульном л. в 
выходных данных: Кладезь. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- 
І5ВАМ 978-5-17-081985-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2780-6 (Харвест) (в пер.). -- [14-2663]. 

УДК 746.42/.43:687.13 

7471. Додж, В. Шьем одежду для кукол: [книга с выкройками в натуральную величину : 
более 120 моделей] / Винус Додж ; [перевела с английского Г. И. Левитан]. -- 2-е изд. -- 
Минск : Попурри, 2013. - 183, [1] е., [8] л. ил.: ил.; 29 см. -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-15- 
2143-8. -- [14-2505]. 

УДК 74641:688.721.272 

7472. Крючок. Вязание : [шаг за шагом : 300 главных приемов и секретов / составители: 
Т. В. Михайлова, Е. Н. Волкова]. -- Москва : АСТ, 2013. -- 127, [1] с.: ил.; 22 см. -- 
(Попробуй! Все получится!). -- На титульном л. в выходных данных: Кладезь. -- Издано 
при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВАХ 978-5-17-083162-3 (АСТ). -- 
І5ВА 978-985-18-2799-8 (Харвест) (в пер.). -- [14-2658]. 

УДК 746.43 

7473. Мядзведзева, В. У. Касцярэзная вытворчасць Полацкай зямлі ІХ-ХІІІ стст. / 
В. У. Мядзведзева ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. -- Мінск: 
Беларуская навука, 2013. - 235, [1] е., [6] л. іл.: іл. ; 24 см. -- Рэзюмэ паралельна на рускай і 
англійскай мовах. -- Бібліяграфія: с. 196-231 (745 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-08- 
1647-4. -- [14-2298]. 

УДК 745.55(476.5)"08/12" 

7474. Фигурки из бисера / [автор-составитель Николай Владимирович Белов]. --- Минск: 
Харвест, 2014. - 141, [3] е.: ил.; 25 см. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-1628-8 (в пер.). -- 
[14-2668]. 

УДК 746.5 


75176 Жывапіс. Графіка 


7475. Художественно-композиционный анализ графических техник : методические 
указания к практическим занятиям по дисциплине "Графика в рекламе" для студентов спе- 
циальности 1-19 01 01 “"Дизайн" направления специальности 1-19 01 01-04 "Дизайн комму- 
никативный" / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государствен- 
ный технологический университет ; [составители: Оксинь С. А., Кириллова Й. Л.]. -- 
Витебск: ВГТУ, 2014. -- 25 с., включая обложку : ил. ; 21 см. -- 40 экз. -- [14-2528]. 

УДК 76.02(076.58) 


78 Музыка 
Гл. Хе 7245 


792 Тэатр. Сцэнічнае мастацтва. Драматычныя прадстаўленні 


7476. Смольскі, Р. Б. Леанід Рахленка : нарысе творчасці / Рычард Смольскі, Клара Куз- 
няцова ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў. -- Мінск: Беларуская наву- 
ка, 2014. -- 211, [2] с.: іл.; 20 см. -- Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 
200 экз. - І5ВМ 978-985-08-1661-0. -- [14-2303]. 

УДК 792.071.2(476)(092)"-929Рахленка 
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793 Грамадскія забавы і святкаванні. Мастацтва руху. Танец 


7477. Все для праздника : справочник-каталог / [главный редактор - Светлана Васильевна 
Ковальчук]. -- Минск: Вита, 2014. -- 76, [6] е., включая обложку : ил. ; 21 см. -- 10000 экз. 
-- І5ВА 987-985-90315-5-7. -- [14-2945]. 

УДК 793.22(085.2) 


7961799 Спорт. Гульні. Фізічная культура. Спартыўныя гульні 


7478. Александр Рудских - легенда белорусской легкой атлетики. -- Минск: Бело- 
русский государственный университет физической культуры, [2014]. -- [41] е., включая об- 
ложку : ил. ; 20 см. -- 50 экз. -- [14-2640]. 

УДК 796.42.071.43(476)(092)7929Рудских 

7479. Гилеп, И. Л. Использование данных молекулярной диагностики для специализа- 
ций и индивидуализации тренировочного процесса конькобежцев : методические рекомен- 
даций / И. Л. Гилеп, А. В. Ильютик, И. Н. Рубченя ; Министерство спорта и туризма Респуб- 
лики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. --- Минск: 
БГУФК, 2014. -- 66 с. ; 21 ем. -- Библиография: с. 57-66 (121 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-7076-20-8. -- [14-2692]. 

УДК 796.91.012:612.6.05.088.7(083.132) 

7480. Лыжные гонки. Теория и методика спортивной тренировки : учебно- 
методическое пособие : [для студентов / Н. А. Демко и др.]; под редакцией Н. А. Демко; 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный уни- 
верситет физической культуры. -- Минск: БГУФК, 2014. -- 253 с.: схемы; 21 ем. -- 
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Воропай М. К., Киселев В. М., 
Листопад И. В., Нечай С. С., Селезнев С. К. -- Библиография в конце тем. -- 150 экз. -- 
І5ВА 978-985-7076-10-9. -- [14-2631]. 

УДК 796.92.015.1(075.8) 

7481. Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Респуб- 
лики Беларусь (Минск). Научные труды НИЙ физической культуры и спорта Республики 
Беларусь / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное учрежде- 
ние "Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Бела- 
русь". --- Минск, [20022]- .-- 29 ем. -- Основан в 1999 г. -- І55М 2219-9276. 

Вып. 13 / [редколлегия: главный редактор - А. А. Михеев и др.]. -- Белорусский госу- 
дарственный университет физической культуры, 2013. -- 302 с. : ил., схемы; 21 см. -- Часть 
текста параллельно на русском и английском языках. -- Библиография в конце научных 
трудов. -- 100 экз. -- [14-2630]. 

УДК [796/799:37.015.31:796[(476)(082) 

7482. Практикум по дисциплине "Спортивные единоборства" : учебно-методическое 
пособие : [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский го- 
сударственный педагогический университет им. И. П. Шамякина ; [составители: Черкас Сер- 
гей Владимирович, Конопацкий Виктор Анатольевич, Эскандеров Малик Эндижаевич]. -- 
3-е изд. -- Мозырь: МзГПУ, 2014. -- 132 с.: ил. ; 21 см. -- Библиография: с. 130-132 
(37 назв.). -- 321 экз. -- І5ВМ 978-985-477-505-0. -- [14-2323]. 

УДК 796.81/.82(076.58) 

7483. Физическая культура : методика развития скорости в контактном карате / Госу- 
дарственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский 
университет", Кафедра "Физвоспитание и спорт" ; [составитель Д. Н. Самуйлов]. -- Могилев: 
Белорусско-Российский университет, 2014. - 14 с., включая обложку ; 21 см. -- Библиогра- 
фия: с. 14 (8 назв.). -- 56 экз. -- [14-2541]. 

УДК 796.853.26.015.53 

7484. Шонина, Т. А. Теннис : учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования специальности 1-й ступени высшего образования 1-26 01 02 "Государ- 
ственное управление и право", 1-26 01 03 "Государственное управление и экономика", 
1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / Т. А. Шонина ; Академия управле- 
ния при Президенте Республики Беларусь. --- Минск: Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, 2013. - 85, [1] с. : ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 85-86 (21 назв.). -- 
100 экз. -- І5ВМ 978-985-527-188-9. -- [14-2341]. 

УДК 796.342(075.8) 
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8 МОВА. МОВАЗНАЎСТВА. ЛІНГВІСТЫКА. ЛІТАРАТУРА 
80 Агульныя пытанні лінгвістыкі, літаратуры і філалогіі 
Гл. Хе 7487 


81 Мовазнаўства і мовы. Лінгвістыка 


7485. Гендер и проблемы коммуникативного поведения : сборник материалов пятой 
международной научной конференции, 31 октября - І ноября 2013 г. / [редколлегия: 
А. А. Гугнин и др.]. -- Новополоцк: ПГУ, 2013. -- 283 с.: ил., схемы; 29 см. -- Часть тек- 
ста на английском и белорусском языках. -- В надзаголовке: Министерство образования 
Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. -- Библиография в конце 
докладов. -- 99 экз. -- ІВА 978-985-531-420-3. -- [14-2546]. 

УДК 81'276.3:316.77(082) 

7486. Молодые ученые в инновационном пойске : материалы международной научной 
конференции, Минск, 29 мая 2013 г. / [редколлегия: Т. П. Карпилович (ответственный редак- 
тор) и др.]. -- Минск: МГЛУ, 2014. -- 263 с. ; 20 ем. -- Часть текста параллельно на рус- 
ском и английском языках. --- Часть текста на английском и белорусском языках. --- Библио- 
графия в конце докладов. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-460-583-8. -- [14-2689]. 

УДК 81(082) 

7487. Петрова, Л. И. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов : 
учебное пособие для учаіцихся учреждений образования, реализуюіцих образовательные 
программы среднего специального образования по специальности "Документоведение и до- 
кументационное обеспечение управления" / Л. И. Петрова. -- Минск : РИПО, 2013. -- 373 е.; 
21 см. -- Библиография: с. 368-370. -- 900 экз. -- І5ВМ 978-985-503-335-7 (в пер.). -- 
[14-2796]. 

УДК [81'38:808.2]:005.92(075.32) 


811 Мовы 


7488. Азбука в картинках по немецкому языку : 2-й класе : пособие для учаіцихся уч- 
реждений, обеспечиваюіцих получение обіцего среднего образования, с русским языком 
обучения / [составитель С. С. Вальковская]. -- 4-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 
37, [3] с.: ил. ; 29 см. -- На титульном л. и обложке: Рецізер. -- 213 экз. -- І5ВМ 978-985- 
542-672-2. -- [14-2866]. 

УДК 811.112.2'351(075.2-161.1) 

7489. Английский язык З Англійская мова : учебное пособие для 10-го класса гимна- 
зий с белорусским и русским языками обучения / [Н. В. Демченко и др.]. -- Минск: Изда- 
тельский центр БГУ, 2014. -- 310 е.: ил.; 23 ем. -- Переплет на английском языке. -- Авто- 
ры указаны на обороте титульного л. Авторы также: Зубрилина И. В., Лапицкая Л. М., Нау- 
мова Е. Г., Светлолобова Д. В., Севрюкова Т. Ю., Юхнель Н. В. -- 14700 экз. -- І5ВМ 978- 
985-553-173-0 (в пер.). -- [14-2443]. 

УДК 811.111(075.3-161.32161.1) 

7490. Блиц-тесты по английскому языку : 3-й класс: пособие для учаіцихся обіцеоб- 
разовательных учреждений с русским языком обучения / [составитель С. С. Яцкова]. -- 
5-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 85, [2] с.; 11х14 ем. -- На обложке: ЕпеіізВ. -- 
На обложке: 11-летний ерок обучения. -- 213 экз. -- І5ВМ 978-985-542-673-9. -- [14-2935]. 

УДК 811.111(075.2-161.1) 

7491. Блиц-тесты по английскому языку : 4-й класс: пособие для учаіцихся обіцеоб- 
разовательных учреждений с русским языком обучения / [составитель С. С. Яцкова]. -- 4-е изд. 
-- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 79 с.; 10х15 см. -- На обложке: Епг[ізр. -- 213 экз. -- 
І5ВА 978-985-542-669-2. - [14-2939]. 

УДК 811.111(075.2-161.1) 

7492. Будзько, А. П. Нямецкая мова : вучэбны дапаможнік для 4-га класа ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / А. П. Будзько, І. Ю. Ур- 
бановіч. -- 2-е выд., перапрацаванае. -- Мінск: Вышэйшая школа, 2014- . -- 23 см. -- 
Пераплёт на нямецкай мове. -- І5ВМ 978-985-06-2364-5 (у пер.). 

Ч. 1.--2014.-- 141 с.: іл. - 8601 экз. -- І5ВМ 978-985-06-2363-8. -- [14-2452]. 

УДК 811.112.2(075.2-161.3) 
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7493. Будько, А. Ф. Немецкий язык: учебное пособие для 4-го класса учреждений об- 
шего среднего образования с русским языком обучения : в 2 ч. / А. Ф. Будько, И. Ю. Урба- 
нович. -- 2-е изд., переработанное. -- Минск : Вышэйшая школа, 2014-  . -- 23 см. -- 
Переплет на немецком языке. -- І5ВМ 978-985-06-2361-4 (в пер.). 

Ч. 1.--2014.-- 141 с.: ил. -- 13080 экз. -- І5ВМ 978-985-06-2360-7. -- [14-2448]. 

УДК 811.112.2(075.2-161.1) 

7494. Гаранович, Т. И. Практикум по переводу с английского языка на русский / 
Т. И. Гаранович ; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государствен- 
ный лингвистический университет. -- Минск: МГЛУ, 2014. -- 87 с.; 21 см. -- Библиогра- 
фия: с. 84-87 (62 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-460-598-2. -- [14-2691]. 

УДК 811.111'252161.1(076.58) 

7495. Горячева, Н. Ю. Английский язык : рабочая тетрадь : к учебнику Н. Ю. Горяче- 
вой, С. В. Ларькиной, Е. В. Насоновской “"Английский язык" : 2-й класе / Н. Ю. Горячева, 
С. В. Ларькина, Е. В. Насоновская ; [под обіцей редакцией И. А. Петровой]. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2014. -- 79 с.: ил. ; 26 ем. -- (Планета знаний). --- Издано при участии ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-054580-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-21333-5 
(Астрель). -- І5ВХ 978-985-16-9161-2 (Харвест). -- [14-2419]. 

УДК 811.111(075.2) 

7496. Грамматика немецкого языка : учебно-методическое пособие для студентов, 
обучаюіцихся по специальности 1-2] 05 06 "Романо-германская филология" / Белорусский 
государственный университет ; [составитель С. Э. Бабок]. -- Минск: БГУ, 2013. - 157, [2]е.; 
20 см. --- Библиография: с. 158 (15 назв.). - 100 экз. -- І5ВІМ 978-985-518-903-0. -- [14-2753]. 

УДК 811.112.2'36(075.8) 

7497. Гуринович, В. Г. Страноведение Испании : пособие для студентов высших учеб- 
ных заведений, обучаюіцихся по специальности 1-21 06 01-01 “Современные иностранные 
языки (преподавание)" / В. Г. Гуринович ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Минский государственный лингвистический университет. --- Минск: МГЛУ, 2014. -- 59 с.; 
21 см. -- Часть текста на испанском языке. --- Библиография: с. 58 (15 назв.). -- 150 экз. -- 
І5ВА 978-985-460-595-1. -- [14-2350]. 

УДК 811.134.2(075.8):913(460) 

7498. Забродская, И. И. Соединенные Штаты Америки : учебно-методическое пособие 
по английскому языку для студентов 1-го курса специальности "Таможенное дело" / 
И. И. Забродская ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государст- 
венный университет транспорта, Кафедра иностранных языков. -- Гомель : БГУТ, 2014. -- 
42, [2] е.; 21 см. -- 80 экз. -- І5ВМ 978-985-554-237-8. -- [14-2527]. 

УДК 811.111(075.8):913(78) 

7499. Испанский язык : задания по развитию навыков устной речи на испанском языке : 
[для студентов] / Государственное учреждение высшего профессионального образования 
“Белорусско-Российский университет", Кафедра "Белорусский, русский и иностранные языки" ; 
[составитель А. В. Карпенко]. --- Могилев : Белорусско-Российский университет, 2014. - 25 е., 
включая обложку ; 21 см. -- Библиография: с. 25 (5 назв.). -- 26 экз. -- [14-2540]. 

УДК 811.134.2(075.8) 

7500. Карневская, Е. Б. Английский язык : на пути к успеху / Е. Б. Карневская, 
З. Д. Курочкина, Е. А. Мисуно. -- 11-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2014. -- 428, [1] с. ; 20 ем. 
-- (Школьникам, абитуриентам, учаішцимся). --- Авторы и заглавие обложки на английском 
языке. --- Бяблиография: с. 426. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-19-1076-8. -- [14-2779]. 

УДК 811.111(075.3/.4) 

7501. Копач, Ю. Э. Проверяем домашние задания. Немецкий язык : 8-й класс: выпол- 
ненные упражнения из учебного пособия "Немецкий язык: учебное пособие для 8-го класса 
обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения" (А. Ф. Будько, И. Ю. Урба- 
нович. Минск, "Вышэйшая школа", 2010) / Ю. Э. Копач. -- Минск: Сэр-Вит, 2013. -- 239, 
[ е. ; 20 ем. -- (Домашний учитель). -- На обложке автор не указан. -- 3100 экз. -- 
І5ВМ 978-985-419-755-5. -- [14-2228]. 

УДК 811.112.2(075.3-161.1) 

7502. Корзун, З. И. Учеба в университете - Аіта Маіег: практическое пособие для сту- 
дентов специальностей 1-02 03 06 Иностранные языки (с указанием языков), 1-02 03 07 Ино- 
странный язык (с указанием языка). Дополнительная специальность / З. И. Корзун, О. П. Ки- 
риенко ; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный 
университет. -- 2-е изд., с изменениями. -- Барановичи : БарГУ, 2014. -- 106, [1] е.: ил.; 
20 см. -- На обложке: Рецізер. -- Библиография: с. 106 (12 назв.). -- 130 экз. -- І5ВУ 978- 
985-498-571-8. -- [14-2787]. 

УДК 811.112.2(075.8):378 
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7503. Лексический минимум по английскому языку для начальной школы : посо- 
бие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений / составитель С. С. Яцкова. -- 4-е изд. 
-- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 34, [1] е.: ил. ; 20 см. -- 213 экз. -- І5ВМ 978-985-542- 
670-8. -- [14-2647]. 

УДК 811.111(075.2) 

7504. Лин, С. А. Фармацевтическая терминология и рецепт “ Ррагтасецііга! іегтіпоіогу 
апа ргезсгірйоп : учебно-методическое пособие по латинскому языку для студентов 1-го курса 
факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран медицинских вузов / С. А. Лин; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный меди- 
цинский университет, Кафедра иностранных языков. -- Гомель : ГГМУ, 2014. -- 44 с. ; 20 см. 
-- Текст на английском языке. --- Бияблиография: с. 43 (18 назв.). -- 85 экз. -- І5ВМ 978-985- 
506-629-4. --- [14-2949]. 

УДК 811.124(075.8)-054.6:615.1 

7505. Матвеее, С. А. Все правила английского языка : для начальной школы : [для младшего 
школьного возраста] / С. А. Матвеев. -- Москва : АСТ, 2014. -- 47 с.: ил. ; 21 ем. -- 
(Я учусь на 57). -- На титульном л. в выходных данных: Ііпеца. -- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- На обложке автор не указан. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
080955-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2808-7 (Харвест). -- [14-2453]. 

УДК 811.111(075.2) 

7506. Материалы для подготовки к обязательному выпускному экзамену по анг- 
лийскому языку : пособие для учашцихся учреждений обіцего среднего образования с бело- 
русским и русским языками обучения : с аудиоприложением (СЮ) / Минский государствен- 
ный лингвистический университет ; [составители: О. О. Мельникова, И. А. Малафеева]. -- 
3-е изд. -- Минск: МГЛУ : Аверсэв, 2014. -- 144 с.; 29 см З. І электронно-оптический диск 
(Ср-КОМ). -- (Школьникам, абитуриентам, учаіцимся). -- На титульном л. и обложке: 
Епе]ізБ. --- Библиография: с. 144 (11 назв.). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-460-596-8 (МГЛУ). 
--І5ВМ 978-985-19-1077-5 (Аверсэв). -- І5ВАХ 978-985-19-1078-2 (Ср-КОМ). -- [14-2504]. 

УДК 811.111(075.3-161.3-161.1) 

7507. Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обуче- 
ние иностранным языкам З Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае наву- 
чанне замежным мовам : материалы УП Международной научной конференции, посвяіцен- 
ной 92-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 30 октября 
2013 г. / [редколлегия: В. Г. Шадурский (председатель) и др.]. -- Минск : Издательский 
центр БГУ, 2013. -- 286, [1] е. ; 20 см. -- Часть текста на английском и белорусском языках. 
-- В надзаголовке: Белорусский государственный университет, Факультет международных 
отношений. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-553-170-9. - [14-2814]. 

УДК [811'2434378.016:811'243](082) 

7508. Методическое пособие по развитию навыков устной речи по теме "Предпри- 
ятие" : для студентов экономических специальностей / Министерство образования Респуб- 
лики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра иностранных 
языков по экономическим специальностям ; [составитель: О. А. Обуховская]. -- Брест: 
БрГ ТУ, 2013. -- 155 с.: ил., схемы; 21 см. -- Обложка на немецком языке. -- Библиогра- 
фия: с. 155 (12 назв.). -- 50 экз. -- [14-2522]. 

УДК 811.112.2(075.8):658 

7509. Мясоед, А. П. Слушаем. Говорим. Дискутируем “ Нбгеп. Зргесреп. РізКойегеп : 
сборник учебных материалов для студентов учреждений высшего образования / А. П. Мясоед, 
Н. В. Толкачева ; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государ- 
ственный университет. -- 2-е изд., стереотипное. -- Барановичи : БарГУ, 2014. - 161, [4] с.: 
ил. ; 29 см “- І электронно-оптический диск (СР-К). -- На обложке: Репізей. --- Библиогра- 
фия: с. 165 (16 назв.). -- 70 экз. -- ІВА 978-985-498-570-1. -- [14-2857]. 

УДК 811.112.2(075.8) 

7510. От звука к звуку : сборник заданий по фонетике английского языка : 2-й класс: 
пособие для учаіцихся учреждений обіцего среднего образования с русским языком обучения / 
[составитель Е. А. Вершинина]. -- 5-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. - 55, [1] е.: ил.; 
20 см. -- На обложке: ЕпеіізБ. -- 1813 экз. -- ІВА 978-985-542-732-3. - [14-2707]. 

УДК 811.111'34(075.2-161.1) 

7511. Платонова, Е. Е. Современный испанско-русский, русско-испанский словарь З 
Ріссіопагіо езрайо!-гі5о, пі5о-есрайо! : свыше 120 000 слов и словосочетаний / Е. Е. Платонова, 
А. Н. Шерстнев. -- Москва: АСТ, 2013. -- 862, [1] е. ; 22 см. -- На переплете и корешке: 
езрайо!. --- На титульном л. и переплете в выходных данных: Ііпеца. --- Издано при участиий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 1000 экз. -- І5ВА 978-5-17-078183-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2396-9 (Харвест) (в пер.). -- [14-2185]. 

УДК 811.134.2:374-161.1-811.161.1'374-134.2 


73 


7512. Профессиональный английский: государственное строительство з РгоЁгз5іопа! 
Епе]ізВ: збаіе Бшаіпе : сборник текстов : [для слушателей] : в З ч. / Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь ; [составитель А. Г. Храмченков]. -- Минск: Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2012-2014. - 21 см. -- Обложка на анг- 
лийском языке. -- І5ВМ 978-985-527-062-2. 

Ч. 3. -- 2014. -- 86 е. --- Библиография: с. 85 (15 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-527- 
192-6. -- [14-2348]. 

УДК 811.111(075.9):351/354 

7513. Профессиональный французский: государственное строительство - Ге Егапсаі5 
рош ргобес5іоппе!5: Іа сопзітасйоп «е Г'Еёаі: сборник текстов : [для слушателей] : в 2 ч. / 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь ; [(составители: Л. Г. Бондарчук, 
О. П. Жевнерчук]. -- Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
2012-2014. -- 21 см. -- Обложка на французском языке. -- І5ВА 978-985-527-109-4. 

Ч. 2. -- 2014. -- 77 с. -- Библиография: е. 76 (11 назв.). -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-527- 
193-3. -- [14-2347]. 

УДК 811.133.1(075.9):351/354 

7514. Работаем над текстом : сборник текстов и заданий по английскому языку : 
3-й класс : пособие для учаішцихся учреждений обіцего среднего образования / [составитель 
Е. А. Вершинина]. -- 6-е изд. -- Мозырь: Белый Ветер, 2014. -- 46, [2] е.: ил.; 20 см. -- 
На обложке: Епёе[ізр. -- 1813 экз. -- І5ВАМ 978-985-542-733-0. -- [14-2710]. 

УДК 811.111(075.3) 

7515. Разноуровневые лексико-грамматические работы по английскому языку : 
3-й класе : пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений / [составитель 
Е. А. Вершинина]. -- 7-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 71, [1] е.: ил.; 20 см. -- 
На обложке: Епе[ізй. -- 313 экз. -- І5ВМ 978-985-542-704-0. - [14-2659]. 

УДК 811.111(075.2) 

7516. Разноуровневые лексико-грамматические работы по английскому языку: 
4-й класс / [составитель С. С. Вальковская]. -- 6-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 
67, [3] е. : ил. ; 20 см. -- На обложке: Епе!ізй. -- 310 экз. -- І5ВМ 978-985-542-703-3. -- 
[14-2706]. 

УДК 811.111(075.2) 

7517. Разноуровневые лексико-грамматические работы по немецкому языку для 
поурочного контроля : 3-й класе : пособие для учацихся учреждений, обеспечиваюіцих по- 
лучение обіцего среднего образования, с русским языком обучения : в 2 ч. / [(составитель 
С. С. Вальковская]. -- 5-е изд. --- Мозырь : Белый Ветер, 2014- .--21 см. -- Натитульном л. и 
обложке: Рецізср. -- І5ВМ 978-985-542-666-1. 

Ч. 1.-- 2014. -- 54, [2]с.: ил. -- 193 экз. -- І5ВА 978-985-542-665-4. -- [14-2839]. 

УДК 811.112.2(075.2-161.1) 

7518. Разноуровневые самостоятельные работы по английскому языку : 3-й класс: 
пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения с 
12-летним сроком обучения / [составитель С. С. Вальковская]. -- 5-е изд. -- Мозырь : Белый 
Ветер, 2014. -- 37, [3] е.: ил. ; 20 см. -- На обложке: Епе[ізр. -- 313 экз. -- І5ВА 978-985- 
542-671-5. -- [14-2705]. 

УДК 811.111(075.2-161.1) 

7519. Словарь по английскому языку “ Епеіізр уосабшагу : 6-й [класе]: практикум для 
учаіцихся учреждений обіцего среднего образования. - 2-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 
2014. -- 47, [І] е.; 21 см. -- Обложка на английском языке. -- 1013 экз. -- І5ВМ 978-985- 
542-598-5. -- [14-2249]. 

УДК 811.111'374(076.53) 

7520. Учимся говорить по-английски! : 3-й класс : сборник заданий для формирования и 
контроля навыков устной речи : пособие для учашцихся обіцеобразовательных учреждений с 
русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / [составитель С. С. Вальковская]. 
-. 5-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 29, [2] с.: ил.; 20 см. -- На обложке: Епе[ізЬ. 
-- 1813 экз. -- І5ВА 978-985-542-734-7. -- [14-2704]. 

УДК 811.111(075.2-161.1) 

7521. Французский язык : профессиональная лексика для учаіцихся специальности 
2-75 01 01 Лесное хозяйство / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский 
государственный технологический колледж ; [составитель: Кондрашова А. Т.]. -- Витебск: 
ВГТК, 2013. --43, [П с.: ил.; 21 см. -- На обложке: УМК. -- 10 экз. -- [14-2774]. 

УДК 811.133.1(075.32):630 
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7522. Французский язык для психологов, философов, социологов з І.е Егапсаі5 роцйг 
Іе5 рзусро!огце5, рріПозорйез, зосіоІоеце5 : учебно-методическое пособие для студентов, обу- 
чаюіцихся по специальностям 1-2] 02 01 "Философия", 1-2] 80 12 "Философия", 1-23 01 04 
“Психология", 1-23 80 03 "Психология", 1-23 01 05 "Социология", 1-23 80 04 "Социология": 
в 2 ч. / Белорусский государственный университет ; [(составители: Т. А. Мальцева, И. В. Пав- 
лова, А. А. Гулезова ; под обіцей редакцией Т. А. Мальцевой]. -- Минск: БГУ, 2013 .-- 
20 см. -- Заглавие обложки на французском языке. -- І5ВМ 978-985-518-852-1. 
Ч. 1.--2013.-- 270, [І]с. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-846-0. -- [14-2846]. 
УДК 811.133.1(075.8):[159.9--17316] 


811.161.1 Руская мова 


7523. Андрианова, Т. М. Рабочая тетрадь к "Букварю" Т. М. Андриановой : 1-й класс / 
Т. М. Андрианова. -- Москва: АСТ: Астрель, 2014. -- 47 с.: ил.; 26 ем. -- (Планета зна- 
ний). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 25000 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
080667-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-41132-8 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-18-1431-8 (Харвест). 
--. [14-2295]. 
УДК 811.161.1(075.2) 
7524. Антипова, М. Б. Русский язык: 1-й класе : рабочая тетрадь : пособие для учаіцих- 
ся учреждений обіцего среднего образования с белорусским языком обучения / М. Б. Анти- 
пова, Е. С. Грабчикова. -- 4-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2014. -- 48 с.: ил.; 24 см. -- (Рабо- 
чие тетради). -- 2100 экз. -- І5ВМ 978-985-19-1072-0. -- [14-2388]. 
УДК 811.161.1(075.2-161.3) 
7525. Антипова, М. Б. Русский язык: 2-й класе: тайны звуков и букв : рабочая тетрадь: 
пособие для учаіцихся учреждений обіцего среднего образования с белорусским и русским 
языками обучения / М. Б. Антипова ; Национальный институт образования. -- 5-е изд. -- 
Минск: Аверсэв, 2014. -- 54 с.: ил. ; 29 см. -- (Факультативные занятия). -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-19-1068-3. -- [14-2947]. 
УДК 811.161.1(075.2-161.3-161.1) 
7526. Антропова, Н. Т. Русский язык. ЦТ: теория, примеры, тесты / Н. Т. Антропова. -- 
3-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2014. -- 379, [1] с. ; 20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, 
учаіцимся). -- 2100 экз. -- І5ВА 978-985-19-1059-1. - [14-2777]. 
УДК 811.161.1(075.3/.4) 
7527. Балуш, Т. В. Русский язык: 6-й класе: тесты для тематического и итогового 
контроля : пособие для учаіцихся учреждений обіцего среднего образования / Т. В. Балуш. -- 
Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 43, [1] с.; 20 см. -- 3013 экз. -- І5ВМ 978-985-542-711-8. -- 
[14-2720]. 
УДК 811.161.1(075.3) 
7528. Балуш, Т. В. Русский язык: 7-й класе: тесты для тематического и итогового 
контроля : пособие для учаіцихся учреждений обіцего среднего образования / Т. В. Балуш. -- 
Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 54, [2] с. ; 20 см. -- 3013 экз. -- І5ВМ 978-985-542-712-5. -- 
[14-2721]. 
УДК 811.161.1(075.3) 
7529. Вашейко, Е. Е. Разноуровневые задания по русскому языку : 6-й класс: (2-е полу- 
годие) : практикум для учаіцихся учреждений обіцего среднего образования / Е. Е. Вашейко. 
-- 2-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 58, [2] с. ; 20 см. -- (Дидактический материал). 
-- 8І3 экз. -- І5ВКМ 978-985-542-700-2. -- [14-2661]. 
УДК 811.161.1(076.53) 
7530. Дискурсивные практики в Беларуси: межкультурный аспект / (К. А. Белова и др.]; 
под обіцей редакцией Т. В. Поплавской ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Минский государственный лингвистический университет. --- Минск: МГЛУ, 2014. -- 211 с.; 
21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гладко М. А., Еромейчик Т. В., 
Звонак Н. П., Карпук Г. В., Макейчик Ю. Н., Максименя Н. Н., Поплавская Т. В. ; Самойлик Е. Е., 
Свистун Т. И., Фонина М. Н. , Шуманская О. А., Яркова Е. М.З Библиография: с. 206-210 
(84 назв.). -- 100 экз. -- 58 978-985-460-580- га --. [14-2188]. 
УДК [811.161.1:811.161.3] 42(476) 
7531. Долбик, Е. Е. Русский язык : таблицы, схемы, упражнения / Е. Е. Долбик, 
В. Л. Леонович, В. А. Саникович. -- 9-е изд., исправленное. -- Минск: Вышэйшая школа, 
2014. -- 311, [Пс.; 22 ем. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-06-2415-4. - [14-2375]. 
УДК 811.161.1(075.3/.4) 
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7532. Илюхина, В. А. Прописи для читаюццих детей : к "Букварю" Т. М. Андриановой: 
1-й класе: в 4 тетр. / В. А. Илюхина. -- Москва: АСТ: Астрель, 2014. -- 26 см. -- (Планета 
знаний). --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17-013957-6 (АСТ). 
-- І5ВМ 978-5-271-24112-3 (Астрель). 
Тетр. 1. -- 47 е.: ил. -- 6000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-055289-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
21728-9 (Астрель). -- І5ВХ 978-985-18-0167-7 (Харвест). -- [14-2275]. 
УДК 811.161.1'35(075.2) 
7533. Тетр. 2. -- 47 с.: ил. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-055645-8 (АСТ). -- І5ВМ 978- 
5-271-22835-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9619-8 (Харвест). -- [14-2276]. 
УДК 811.161.1'35(075.2) 
7534. Тетр. З. -- 47 с.: ил. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-059828-1 (АСТ). -- І5ВАМ 978- 
5-271-24139-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9984-7 (Харвест). -- [14-2277]. 
УДК 811.161.1'35(075.2) 
7535. Тетр. 4. -- 47 с.: ил. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-059842-7 (АСТ). -- І5ВМ 978- 
5-271-24140-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9985-4 (Харвест). -- [14-2177]. 
УДК 811.161.1'35(075.2) 
7536. Карточки для экспресс-контроля по русскому языку : 5-й класс: пособие для 
учаіцихся обіцеобразовательных учреждений / [составитель Т. А. Пилипончик]. -- 5-е изд. 
-- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 67, [1] с. ; 10х15 ем. -- (Дидактический материал). -- 
413 экз. -- І5ВМ 978-985-542-701-9. -- [14-2936]. 


УДК 811.161.1(075.3) 

7537. Карточки для экспресс-контроля по русскому языку : 6-й класс: пособие для 
учаіцихся обіцеобразовательных учреждений / [составитель Т. А. Пилипончик]. -- 5-е изд. 
-- Мозырь: Белый Ветер, 2014. -- 67, [1] с. ; 10х15 ем. -- (Дидактический материал). -- 
213 экз. -- І5ВМ 978-985-542-699-9. --- [14-2938]. 
УДК 811.161.1(075.3) 

7538. Карточки для экспресс-контроля по русскому языку : 7-й класс : пособие для 
учаіцихся обіцеобразовательных учреждений / [составитель Т. А. Пилипончик]. -- 4-е изд. 
-- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 67, [1] с. ; 10х14 ем. -- (Дидактический материал). -- 
213 экз. -- І5ВМ 978-985-542-677-7. -- [14-2937]. 


УДК 811.161.1(075.3) 
7539. Клышка, А. К. Пропись, І: [учебное пособие для 1-го класса учреждений обіцего 
среднего образования с русским языком обучения] / Анатоль Клышка. -- Минск : Нацио- 
нальный институт образования, 2014. -- 40 с. : ил.; 22 см. -- 6000 экз. -- І5ВМ 978-985-559- 
321-9. -- [14-2476]. 
УДК 811.161.1'35(075.2-161.1) 
7540. Ладутько, М. В. Русский язык : Морфемика. Словообразование : практикум / 
М. В. Ладутько, Е. А. Свириденко, Л. И. Шаповалова ; Министерство образования Республи- 
ки Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. -- Могилев : 
МГУ, 2014. -- 101, [2] е.; 20 см. -- Библиография: е. 101-102. --- Глоссарий: с. 76-80. -- 
49 экз. -- І5В 978-985-480-949-6. - [14-2455]. 
УДК 811.161.1'373.611(076.58) 
7541. Латош, И. Б. Тематический тренажер по русскому языку : 2-й класе: в 2 ч. / 
И. Б. Латош, А. И. Кондратенко. -- 2-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содей- 
ствие", 2014. -- 20 см. -- На обложке: отработка орфографических навыков жи-ши. -- 
1000 экз. -- І5ВМ 978-985-520-889-2. 
Ч.1.--71, [1]с.: ил. -- І5ВК 978-985-520-890-8. -- [14-2633]. 
УДК 811.161.1(075.2) 
7542. Ч. 2. -- 86, [І]е.: ил. -- І5ВМ 978-985-520-891-5. -- [14-2636]. 
УДК 811.161.1(075.2) 
7543. Лукашенко, С. Э. Опорные схемы и алгоритмы по русскому языку : пособие для 
учаіцихся 4-го класса / С. Э. Лукашенко. -- 2-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания 
"Содействие", 2014. -- 51, [1] с. ; 21 ем. -- 1000 экз. -- І5ВАМ 978-985-520-893-9. -- 
[14-2186]. 
УДК 811.161.1(075.2) 
7544. Матвеев, С. А. Все правила русского языка : для начальной школы / С. А. Матвеев. 
-- Москва: АСТ, 2014. -- 47, [1] с., включая обложку : ил. ; 21 см. -- (Я учусь на 57). -- 
На титульном л. в выходных данных: Ііпеца. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). --- На обложке автор не указан. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-080954-7 (АСТ). -- 
І5ВХ 978-985-18-2809-4 (Харвест). - [14-2450]. 
УДК 811.161.1(075.2) 
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7545. Мохначева, Г. И. Тесты по русскому языку для тематического контроля : 
2-й класе : практикум для учаіцихся учреждений обіцего среднего образования / Г. И. Мох- 
начева. --- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 87 с. ; 20 см. -- 2513 экз. -- І5ВМ 978-985-542- 
717-0. -- [14-2671]. 

УДК 811.161.1(075.3) 

7546. Мохначева, Г. И. Тетрадь для проведения поддерживаюццих занятий по русскому 
языку : 2-й класе: 2-е полугодие : практикум для учаіцихся учреждений обіцего среднего 0б- 
разования / Г. И. Мохначева. -- 3-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 71, [1] е.; 20 см. -- 
613 экз. -- І5ВІМ 978-985-542-684-5. -- [14-2725]. 

УДК 811.161.1(076.53) 

7547. Мохначева, Г. И. Тетрадь для проведения поддерживаюіцих занятий по русскому 
языку : 4-й класс: (2-е полугодие) : практикум для учаіцихся учреждений обіцего среднего 
образования / Г. И. Мохначева. -- 2-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 91, [1] е. ; 20 см. 
-- 613 экз. -- І5ВКМ 978-985-542-667-8. -- [14-2723]. 

УДК 811.161.1(076.52) 

7548. Неборская, Т. А. Читалочка : пособие для учашцихся 1-го класса обіцеобразова- 
тельных учреждений с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. А. Неборская. -- 5-е изд. -- 
Мозырь : Белый Ветер, 2014- .--29 см. -- І5ВМ 978-985-542-497-1. 

Ч. 1. -- 2014. -- 59, [І]е.: ил. -- 5013 экз. -- І5ВМ 978-985-542-557-2. -- [14-2199]. 

УДК 811.161.1(075.2-161.1) 

7549. Орфографический словарь : [около 40 000 слов современного русского языка : 
правописание, ударение, грамматические формы / редактор-составитель А. С. Бржозовский]. 
-- Минск: Парадокс, 2013. -- 426, [2] с. ; 21 ем. -- (Эрудит). -- Библиография: с. 428 
(7 назв.). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-451-320-1 (в пер.). -- [14-2470]. 

УДК 811.161.1'35'374 

7550. Пустошило, Е. П. Русский язык как иностранный. Экономическая лексика : учеб- 
ное пособие для иностранных студентов учреждений высшего образования по экономиче- 
ским специальностям / Е. П. Пустошило. -- Минск: РИВШ, 2013. -- 210 с.: ил., схемы; 
29 см. -- Библиография: с. 197 (6 назв.). -- Краткий словарь экономических терминов: 
с. 198-209. --- 500 экз. -- І5ВА 978-985-500-704-4. -- [14-2871]. 

УДК 811.161.1'373.46:33(075.8)-054.6 

7551. Русский язык : комплексный тренажер : 2-й класе / [составитель Барковская 
Наталья Францевна]. -- 6-е изд. -- Минск : Букмастер : Кузьма, 2014. -- 96 с. ; 22 ем. -- 
10000 экз. -- І5ВІ 978-985-549-925-2 (Букмастер). -- І5ВМ 978-985-453-796-2 (Кузьма). -- 
[14-2772]. 

УДК 811.161.1(075.2) 

7552. Русский язык: тесты для тематического и итогового контроля : 5-й класе : посо- 
бие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений / [составитель С. Н. Рогальчук]. -- 
5-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 38, [1] е.; 20 см. -- (Дидактический материал). -- 
313 экз. -- І5ВМ 978-985-542-674-6. -- [14-2718]. 

УДК 811.161.1(075.3) 

7553. Русский язык : тесты для тематического и итогового контроля : 8-й класе: посо- 
бие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений / [составитель С. Н. Рогальчук]. -- 
5-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 46, [1] е. ; 20 см. -- (Дидактический материал). -- 
313 экз. -- І5ВМ 978-985-542-675-3. -- [14-2714]. 

УДК 811.161.1(075.3) 

7554. Русский язык. Научный стиль речи: технический профиль : (на материале 
текстов по дисциплине "Металлические конструкций'") : методические указания : для ино- 
странных студентов / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государ- 
ственный технический университет, Кафедра белорусского и русского языков ; [(составители: 
В. И. Драган, Н. Н. Борсук, З. М. Зайка]. -- Брест : БрГТУ, 2013. -- 90 е.: ил. ; 21 ем. -- 
50 экз. -- [14-2539]. 

УДК 811.161.1(075.8)-054.6:624.014 

7555. Русский язык: устные темы и диалоги : методические указания по обучению 
монологической и диалогической речи иностранных слушателей факультета довузовской 
подготовки / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра белорусского и русского языков ; [составители: Игнатюк Т. Н., 
Турабова Э. Н.]. -- Брест: БрГТУ, 2013. -- 75 е.; 29 см. -- 50 экз. -- [14-2202]. 

УДК 811.161.1(075.4)-054.6 
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7556. Сторожева, Н. А. Букварь : учебник для 1-го класса учреждений обіцего среднего 
образования с русским языком обучения : для работы в классе / Н. А. Сторожева. -- 3-е изд., 
исправленное. --- Минск : Народная асвета, 2014. -- 167 с. : ил.; 25 ем. -- 115000 экз. -- 
І5ВА 978-985-03-2140-4 (в пер.). - [14-2502]. 

УДК 811.161.1'351(075.2-161.1) 

7557. Тихомиров, Д. И. Букварь : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / 
Д. И. Тихомиров, Е. Н. Тихомирова ; [художники: А. Вагурин и др.]. -- Минск: Харвест, 
2014. -- 95 с.: цв. ил.; 22 см. -- Художники также: Довгяло В., Жигоцкая Л., Михайленко Л., 
Проказов Б. -- 1500 экз. -- І5ВІ 978-985-18-2837-7 (в пер.). - [14-2643]. 

УДК 811.161.1'351(075.2) 

7558. Ткачева, Т. Л. Русский язык в таблицах и тестах : пособие для учаіцихся учрежде- 
ний обіцего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Т. Л. Ткачева. 
--. 8-е изд., пересмотренное. --- Минск: Аверсэв, 2014. -- 574, [1] с. ; 20 см. -- (Школьникам, 
абитуриентам, учаіцимся). -- 3100 экз. -- ІВА 978-985-533-248-1. -- [14-2778]. 

УДК 811.161.1(075.3-161.3-161.1) 

7559. Чагина, С. В. Опорные схемы и алгоритмы по русскому языку : пособие для уча- 
шцихся 3-го класса / С. В. Чагина. -- 2-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содей- 
ствие", 2014. -- 62, [І] с. ; 20 ем. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-520-892-2. -- [14-2632]. 

УДК 811.161.1(075.2) 

7560. Шалаева, Г. П. Русско-английский словарик в картинках для начальной школы / 
Г. П. Шалаева. -- Москва: АСТ: Слово, 2014. -- 63 с. : ил.; 21 см. -- Заглавие обложки: 
Русско-английский словарик для начальной школы. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-17-062986-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-8123-0668-7 (Слово). 
-- І5ВАМ 978-985-16-9153-7 (Харвест). -- [14-2648]. 

УДК 811.161.1'374-111(075.2) 


Гл. таксама Ме 7270-71, 7511, 7564 


811.161.3 Беларуская мова 


7561. Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : матэрыялы рэс- 
публіканскай навуковай канферэнцыі да 75-годдзя з дня нараджэння прафесара Галіны 
Мікалаеўны Малажай, Брэст, 15 сакавіка 2013 г. / [рэдкалегія: М. І. Новік і інш.]. -- Брэст: 
Альтернатива, 2013. - 185 с. ; 29 см. -- Частка тэксту на рускай мове. -- У надзагалоўку: 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна, 
Кафедра беларускага мовазнаўства. -- Бібліяграфія ў канцы дакладаў. -- 99 экз. -- 
І5ВА 978-985-521-389-6. - [14-2414]. 

УДК 811.161.3(082) 

7562. Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследа- 
ванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры 
ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы". -- Мінск: Беларуская навука, 1972- . -- 24 см. -- 
І55Х 0320-7552. 

Вып. 71 / [рэдкалегія: А. А. Лукашанец (галоўны рэдактар) і інш.]. -- 2013. -- 143 е.: 
схемы. --- Частка тэксту на рускай мове. -- Рэзюмэ на англійскай мове. -- На вокладцы: 
Іпеца. -- Бібліяграфія ў канцы артыкулаў. -- 130 экз. -- [14-2299]. 

УДК 811.161.3'1(082) 

7563. Беларуская мова : вучэбны дапаможнік для 5-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання : у 2 ч. / [В. П. Красней і інш.]. -- 2-е выд., 
перапрацаванае і дапоўненае. -- Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2014- .--22 см. 
--. Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Васюковіч Л. С., Лаўрэль Я. М., 
Несцяровіч В. І. -- І5ВМ 978-985-559-324-0 (у пер.). 

Ч. 1. -- 2014. -- 158, [І]с.: іл. -- 128000 экз. -- І5ВМ 978-985-559-325-7. -- [14-2468]. 

УДК 811.161.3(075.3-161.3-161.1) 

7564. Булыко, А. Н. Новейший белорусско-русский, русско-белорусский словарь : 
[более 42 000 слов] / Булыко А. Н., Булыко Х. П. -- Минск: Владимир Сивчиков, 2014. -- 
607 с.; 21 см. -- Перед выпускными данными: 2-е изд. --- Издано при участии ООО "Попурри" 
(Минск). -- 10100 экз. -- І5ВА 978-985-7030-09-5 (в пер.). - [14-2781]. 

УДК 811.161.3'374-161.1:811.161.1'374-161.3 

7565. Буторына, І. А. Беларуская мова : 4-ты клас : сшытак для стымулюючых заняткаў / 
І. А. Буторына. -- Мінск: Аверсэв, 2014. -- 112 с.: іл. ; 29 см. -- (Рабочыя сшыткі). -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-19-0990-8. - [14-2407]. 

УДК 811.161.3(075.2) 
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7566. Валочка, Г. М. Беларуская мова : тэставыя заданні для 7-га класа : дапаможнік для 
вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання : у 2 ч. / 
Г. М. Валочка, С. А. Язерская. -- 3-е выд. -- Мазыр : Белы Вецер, 2014- . -- 20 см. -- 
І5ВА 978-985-542-679-1. 

Ч. 2. -- 2014. -- 57, [2] с.-- 313 экз. -- І5ВК 978-985-542-678-4. -- [14-2734]. 

УДК 811.161.:3(075.3-161.3) 

7567. Гапановіч, Л. П. Беларуская мова : 2-4-я класы : памяткі для работы над памыл- 
камі / Л. П. Гапановіч, Ю. Ю. Арцем'ева. -- 5-е выд. -- Мінск: Аверсэв, 2014. -- 48, [1] е 
уключаючы вокладку ; 17 ем. -- (Урок у пачатковай школе). -- 8100 экз. -- І5ВА 978-985- 
19-1063-8. -- [14-2944]. 


УДК 811.161.3(075.2) 
7568. Канспекты па беларускай мове для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага 
тэсціравання : практыкум для вучняў агульнаадукацыйных устаноў / [складальнік 
А. В. Ляўковіч]. -- 4-е выд. -- Мазыр : Белы Вецер, 2014. -- 70, [2] е. ; 29 см. -- (Рыхтуемся 
да экзамену). -- Бібліяграфія: с. 72 (12 назв.). -- 413 экз. -- І5ВАХ 978-985-542-694-4. -- 
[14-2859]. 
УДК 811.161.3(076.53) 
7569. Кісель, Т. А. Беларуская мова. Біялагічная лексіка : практыкум : вучэбны дапа- 
можнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях "Біялогія", "Азда- 
раўленчая і адаптыўная фізічная культура", "Фізічная рэабілітацыя і эргатэрапія" / Т. А. Кісель, 
Л. П. Місюкавец ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Палескі дзяржаўны 
ўніверсітэт. -- Пінск : ПалесДУ, 2014. -- 159 с. ; 20 см. -- Бібліяграфія: с. 156-159 
(42 назв.). -- 205 экз. -- І5ВМ 978-985-516-281-1. -- [14-2435]. 
УДК 811.161.3'373.46(076.58):57 
7570. Клышка, А. К. Пропісь, 1: [вучэбны дапаможнік для 1-га класа ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання] / Анатоль Клышка. -- Мінск: Нацыя- 
нальны інстытут адукацыі, 2014. -- 40 е.: іл.; 22 см. -- 17200 экз. -- І5ВМ 978-985-559-322-6. 
2. [14-2478]. 
УДК 811.161.3'35(075.2-161.3) 
7571. Лепешаў, І. Я. Этымалагічны слоўнік прыказак / І. Я. Лепешаў. -- Мінск: Вышэй- 
шая школа, 2014. -- 139, [2] е.; 20 ем. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-06-2060-6. -- [14-2680]. 
УДК 811.161:3'373.73744 
7572. Лукашэнка, С. Э. Апорныя схемы і алгарытмы па беларускай мове : дапаможнік 
для вучняў : 2-гі клас / С. Э. Лукашэнка. -- 2-е выд. -- Мазыр: Образовательная компания 
"Содействие", 2014. -- 49, [2] с. ; 20 см. -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-520-874-8. -- 
[14-2187]. 
УДК 811.161.3(075.2) 
7573. Лукашэнка, С. Э. Апорныя схемы і алгарытмы па беларускай мове : дапаможнік 
для вучняў : 3-ці клас / С. Э. Лукашэнка. -- 2-е выд. -- Мазыр : Образовательная компания 
"Содействие", 2014. -- 54, [1] с. ; 20 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-520-875-5. -- 
[14-2557]. 
УДК 811.161.3(075.2) 
7574. Лукашэнка, С. Э. Апорныя схемы і алгарытмы па беларускай мове : дапаможнік 
для вучняў : 4-ты класе / С. Э. Лукашэнка. -- 2-е выд. -- Мазыр : Образовательная компания 
"Содействие", 2014. -- 46, [1] с. ; 20 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-520-876-2. -- 
[14-2559]. 
УДК 811.161.3(075.2) 
7575. Матэрыял для дадатковага чытання вучняў І класа : дапаможнік для вучняў 
агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / [складальнікі: А. У. Зінкевіч, 
Н. В. Няборская]. -- 5-е выд. -- Мазыр : Белы Вецер, 2014. -- 74, [1] с.; 20 см. -- 213 экз. -- 
І5ВА 978-985-542-610-4. -- [14-2162]. 
УДК 811.161.3(075.2-161.3) 
7576. Махначова, Г. І. Сшытак для правядзення стымулюючых заняткаў па беларускай 
мове : 3-ці клас : практыкум для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / Г. І. Махначова. 
-- Мазыр: Белы Вецер, 2014. -- 92, [3] е.: іл. ; 20 см. -- 2513 экз. -- І5ВМ 978-985-542-716-3. 
-- [14-2730]. 
УДК 811.161.3(075.2) 
7577. Мова "Нашай Нівы" : семантыка, стылістыка / [В. П. Лемцюгова і інш.] ; пад рэ- 
дакцыяй В. П. Лемцюговай ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў 
беларускай культуры, мовы 1 літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Ко- 
ласа і Янкі Купалы". -- Мінск: Беларуская навука, 2014. -- 362, [1] с.; 21 ем. -- Аўтары па- 
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казаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Анісім А. М., Гапоненка І. А., Гаўрош Н. В., 
Капылоў І. Л., Крыўко М. Н., Маракуліна Т. М., Міцкевіч В. У., Усціновіч Г. К. -- 
Бібліяграфія ў канцы тэм. -- 200 экз. -- І5ВА 978-985-08-1658-0 (у пер.). -- [14-2302]. 
УДК 811.161.3'37/38:070(476)"19" 
7578. На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка М. В. Бірылы : 
матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 10-11 верасня 2013 г.) / [навуковыя 
рэдактары: В. П. Русак, В. Д. Старычонак]. -- Мінск: Беларуская навука, 2014. -- 401, [1] е., 
[5] л. іл.; 24 см. -- Частка тэксту на рускай мове. --- У надзагалоўку: Нацыянальная акадэмія 
навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Бела- 
русі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Беларускі 
дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт ім. Максіма Танка. -- Бібліяграфія ў канцы дакладаў. -- 
200 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1655-9. -- [14-2307]. 
УДК 811.161.3(082) 
7579. Новікава, Г. Д. Беларуская мова : 6-ты клас : апорныя канспекты / Г. Д. Новікава. 
2. 2-е выд. -- Мінск : Аверсэв, 2014. -- 109 с. : схемы ; 20 см. -- (Школьнікам, 
абітурыентам, навучэнцам). -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-19-1065-2. -- [14-2943]. 
УДК 811.161.3(075.3) 
7580. Самастойныя работы па беларускай мове : 6-ты клас / [укладальнік І. А. Наза- 
рава]. -- 7-е выд. -- Мазыр: Белы Вецер, 2014. -- 51 с. ; 10х14 см. -- (Працуем самастойна). 
-- 163 экз. -- І5ВМ 978-985-542-587-9. -- [14-2261]. 
УДК 811.161.3(075.3) 
7581. Свірыдзенка, В. І. Змяненне дзеясловаў : 4-ты клас : сшытак-трэнажор / 
В. І. Свірыдзенка. -- Мінск: Аверсэв, 2014. -- 80 с. : іл.; 29 см. -- (Урок у пачатковай школе). 
--. 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-19-0996-0. -- [14-2405]. 
УДК 811.161.3'367.625(075.2) 
7582. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія : зборнік тэстаў / Міністэрства аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. А. Куляшова ; скла- 
дальнік С. В. Старавойтава. -- Магілёў : МгДУ, 2014. -- 48, [3] с. ; 20 ем. -- 52 экз. -- 
І5ВХ 978-985-480-940-3. --- [14-2460]. 
УДК 811.161.3(076.1)(075.3/.4) 
7583. Фёдар Піскуноў. Мова як сістэма : правапіс у святле камп'ютарна-лінгвістычнага 
аналізу / [(складальнікі: К. Ф. Піскуноў, К. М. Пучынская ; пад рэдакцыяй М. Р. Прыгодзіча]. 
2 Мінск: Рэдакцыя часопіса "Роднае слова", 2014. -- 358 с.: іл.; 21 см. -- Бібліяграфія ў 
канцы матэрыялаў, бібліяграфія ў тэксце. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-90254-7-1. -- 
[14-2556]. 
УДК 811.161.3'35 
7584. Хрушчова, В. С. Самастойныя работы па беларускай мове : 6-ты класе : дапа- 
можнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі : у 2 ч. / В. С. Хрушчова. -- Мазыр: 
Белы Вецер, 2014. -- 20 см. -- ІЗВМ 978-985-542-413-І1. 
Ч. 1.--2014.- 74, [1]с.: схемы. -- 2613 экз. -- І5ВМ 978-985-542-715-6. -- [14-2650]. 
УДК 811.161.3(075.3) 


Гл. таксама Ме 7270-71, 7530 


82 Літаратура. Літаратуразнаўства 
821 Мастацкая літаратура на асобных мовах 
821.111 Англійская літаратура 


7585. Баркли, Л. Не отворачивайся / Линвуд Баркли ; [перевод с английского 
Л. Г. Мордуховича]. -- Москва: АСТ, [2014]. -- 413, [1] с. ; 21 ем. -- (Серия "Современный 
криминальный роман"). -- Перед выпускными данными: 16. -- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978-5-17-083076-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2819-3 (Харвест) (в пер.). -- [14-2379]. 
УДК 821.111(71)-31 
7586. Уайльд, О. Портрет Дориана Грея “ Тре рісіше оЁ Ропіап бтау : роман-комике / 
Оскар Уайльд ; [перевод с английского С. Долотовской] ; иллюстраций И. Н. Д. Кулбарда ; 
адаптация Яна Эдгинтона. --- Москва: АСТ, 2013. -- 125, [І] с.: ил.; 24 см. -- (Игра в клас- 
сику). -- Титульный л. параллельно на английском и русском языках. --- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВАМ 978-5-17-063809-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2760-8 (Харвест). -- [14-2462]. 
УДК 821.111-31 
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821.111(73) Літаратура ЗША на англійскай мове 


7587. Браун, Д. Цифровая крепость : [роман] / Дэн Браун ; [перевод с английского 
А. А. Файнгара]. -- Москва: АСТ, 2014. -- 474, [І]с.; 21 см. -- Перед выпускными данными: 
167. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-062717-2 
(АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-7491-2 (Харвест) (в пер.). -- [14-2586]. 
УДК 821.111(73)-31 
7588. Кинг, С. Долорес Клейборн : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского 
И. Г. Гуровой]. -- Москва: АСТ, 2014. -- 285, [1] е.; 21 ем. -- Перед выпускными данными: 
167. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-078275-8 
(АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2820-9 (Харвест) (в пер.). -- [14-2496]. 
УДК 821.111(73)-31 
7589. Эллиот, К. Не в силах устоять : [роман] / Кара Эллиот ; [перевод с английского 
И. Э. Волковой]. -- Москва: АСТ, [2014]. -- 317, [1]е.; 21 см. -- (Серия "Шарм!"). --- Перед 
выпускными данными: 167. --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- 
І5ВА 978-5-17-079130-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2762-2 (Харвест) (в пер.). -- [14-2290]. 
УДК 821.111(73)-31 


821.131.1 Італьянская літаратура 


7590. Дилан Дог. Призрак Анны Невер : (книга комиксов / перевел с итальянского 
Пугач Дение ; автор идеи и сценария Тициано Склави ; художник Коррадо Рой]. -- Пинск: 
Пугач Д. М., [2014]. -- 98 с., включая обложку : ил. ; 21 ем. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985- 
90253-4-1. -- [14-2902]. 

УДК 821.131.1-3 


821.133.1 Французская літаратура 


7591. Панколь, К. Белки в Центральном парке по понедельникам грустят “ І.е5 ёсшеші5 

«е Сепіа! ратк з5опі ігізіе5 Іе Іцпаі : [роман] / Катрин Панколь ; [перевод с французского Еле- 

ны Брагинской и Ирины Кнеллер]. -- Москва: АСТ, 2014. -- 797, [2] с.; 21 см. -- Перед 

выпускными данными: 167. --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- 
І5ВА 978-5-17-083809-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2866-7 (Харвест) (в пер.). -- [14-2927]. 

УДК 821.133.1-31 


821.134.3(81) Бразільская літаратура на партугальскай мове 


7592. Коэльо, П. Вероника решает умереть / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского 

О. Томашевского]. -- Москва : АСТ, [2014]. -- 254, [1] с.; 21 ем. -- Перед выпускными 

данными: 167. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978-5- 
17-080515-0 (АСТ). -- І5ВА 978-985-18-2815-5 (Харвест) (в пер.). -- [14-2588]. 

УДК 821.134.:3(81)-31 


821.161.1 Руская літаратура 


7593. Дардыкина, Н. А. Откровения знаменитостей / Наталья Дардыкина. -- Москва : 
АСТ, [2014]. - 477, [І] е., [12] л. ил.; 21 см. -- Перед выпускными данными: 12. --- Издано 
при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВХ 978-5-17-071704-0 (АСТ). -- 
І5ВА 978-985-18-2793-6 (Харвест) (в пер.). -- [14-2240]. 

УДК 821.161.1-3 

7594. Джейн, А. Музыкальный приворот : по ту сторону отражения : роман / Анна 
Джейн. -- Москва: АСТ, 2014. -- 574, [1] е.; 21 см. -- (Звезда рунета). -- Перед выпускны- 
ми данными: 16. --- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978- 
5-17-083673-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2846-9 (Харвест) (в пер.). -- [14-2896]. 

УДК 821.161.1-31 

7595. Дубровский : по мотивам повести Александра Пушкина / режиссеры: А. Вартанов, 
К. Михановский ; авторы сценария: К. Чернозатонский и М. Брашинский. -- Москва: АСТ, 
2014. -- 317, [1] е. ; 21 ем. -- Перед выпускными данными: 16. -- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВА 978-5-17-084434-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2896-4 (Харвест) (в пер.). -- [14-2372]. 

УДК 821.161.1-31 

7596. Лукьяненко, С. В. Реверс : [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко, Алек- 
сандр Громов. --- Москва : АСТ, 2014. -- 350, [1] е.; 21 ем. -- (Серия "Пограничье"). -- Пе- 
ред выпускными данными: 167. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 40000 экз. 
- ІВ 978-5-17-081797-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2840-7 (Харвест) (в пер.). - [14-2171]. 

УДК 821.161.1-31 
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7597. Митина, С. Госпожа Боголюбова : роман, (написанный в память Алексея Петро- 
вича Боголюбова] / Софья Митина. --- Минск : Белорусский Дом печати, 2014. -- 369 с., 
[8] л. ил. ; 23 ем. -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-6995-39-5 (в пер.). -- [14-2776]. 

УДК 821.161.1-31 

7598. Мишина, О. Конфетти для близнецов / Ольга Мишина. -- Минск : Букмастер, 
[2014]. -- 285, [2] е.; 21 ем. -- (Современный женский роман). -- 2250 экз. -- І5ВМ 978-985- 
549-556-8 (в пер.). -- [14-2239]. 

УДК 821.161.1-31 

7599. Правдин, Д. Хирург возврацается / Дмитрий Правдин. --- Москва: АСТ, 2014. -- 
318 с. ; 21 см. -- (Приемный покой). -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 
3000 экз. -- І5ВА 978-5-17-084284-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2821-6 (Харвест) (в пер.). -- 
[14-2289]. 

УДК 821.161.1-31 

7600. Пресняк, М. Законы Красного моря / Мария Пресняк. -- Минск : Букмастер, 
[2014]. -- 381, [2] е.; 21 см. -- (Современный роман о любви). -- 2550 экз. -- І5ВМ 978-985- 
549-847-7 (в пер.). -- [14-2237]. 

УДК 821.161.1-31 

7601. Радзинский, Э. С. Конец эпохи : Александр ІІ, Распутин, Николай ІІ, Сталин / Эд- 
вард Радзинский. -- Москва: АСТ, 2014. -- 925, [2] е. ; 21 ем. -- На переплете: четыре 
смерти. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). --- Из содержания: романы : Алек- 
сандр П; Три смерти. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-084337-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18- 
2834-6 (Харвест) (в пер.). - [14-2551]. 

УДК 821.161.1-311.6 

7602. Стругацкий, А. Н. Улитка на склоне : [фантастический роман] / Аркадий и Борис 
Стругацкие. --- Москва: АСТ ; Санкт-Петербург: Тета Еапазіса, 2014. -- 250, [1] с. ; 21 см. 
--. Перед выпускными данными: 167. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 
2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-057930-3 (АСТ). -- І5ВА 978-5-7921-0787-8 (Теіта Еапіавйса). -- 
І5ВМ 978-985-16-6711-2 (Харвест) (в пер.). -- [14-2744]. 

УДК 821.161.1-31 

7603. Ягнетинский, А. Стихи и поздравления для детских праздников / А. Ягнетинский. 
-- Минск: Букмастер, 2014. -- 63, [1] е. ; 20 см. -- (На досуге). -- На 4-й с. обложки: 12-. -- 
5050 экз. -- І5ВМ 978-985-549-906-1. -- [14-2217]. 

УДК 821.161.1-1-563 

7604. Ягнетинский, А. Тосты и поздравления для корпоративов / А. Ягнетинский. -- 
Минск: Букмастер, 2014. -- 63, [1] с. ; 20 см. -- (На досуге). -- 5050 экз. -- І5ВА 978-985- 
549-907-8. -- [14-2241]. 

УДК 821.161.1-56 

7605. Ягнетинский, А. Тосты и поздравления для праздников и юбилеев / А. Ягнетин- 
ский. --- Минск: Букмастер, 2014. -- 63, [1] с. ; 20 ем. -- (На досуге). -- На 4-й с. обложки: 
124. --- 5050 экз. -- І5ВМ 978-985-549-909-2. --- [14-2270]. 

УДК 821.161.1-56 

7606. Ягнетинский, А. Тосты и поздравления для самых дорогих / А. Ягнетинский. -- 
Минск: Букмастер, 2014. -- 63, [1] с. ; 20 см. -- (На досуге). -- На 4-й с. обложки: 12. -- 
5050 экз. -- І5ВМ 978-985-549-908-5. -- [14-2269]. 

УДК 821.161.1-56 


Гл. таксама Хе 7619 


821.161.1(476) Літаратура Беларусі на рускай мове 


7607. Алпеев, А. Н. Жизнь - мгновение из вечности : трилогия / Александр Алпеев. -- 
Минск, 2013-2014. -- 22 см. 
Кн. 3: Песнь души. -- Ковчег, 2014. - 190, [1] е., [8] л. ил. : портр. -- Часть текста на 
белорусском языке. -- 250 экз. -- І5ВА 978-985-7086-34-4 (в пер.). - [14-2550]. 
УДК [821.161.1(476)::821.161.3]-1 
7608. Билида, З. А. Вкус полыни : стихи / З. А. Билида. -- Гродно : Гродненская типо- 
графия, 2014. -- 87 е.; 21 см. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-7037-49-0. -- [14-2600]. 
УДК 821.161.1(476)-1 
7609. Богданова, Л. Водный туризм с элементами неожиданности : [роман] / Лина 
Богданова. --- Минск : Беларусь, 2014. -- 302, [1] с. ; 17 см. -- На титульном л. и обложке: 
Белорусский автор. Детектив, приключения, фантастика. -- 1700 экз. -- І5ВМ 978-985-01- 
1068-8. -- [14-2259]. 
УДК 821.161.1(476)-31 


92 


7610. Буркин, О. А. Этот волшебный мир кино : киноповести / Олег Буркин, Сергей 
Трахименок. -- Минск : Звязда, 2014. -- 293, [2] с. ; 23 см. -- (Библиотека журнала "Не- 
ман"). --- Содержание: Заяц, жареный по-берлински ; А жить, братишки, будет можно / Олег 
Буркин. Миллениум в Авсюках / Сергей Трахименок. -- 1100 экз. -- І5ВМ 978-985-7083-20-6 
(в пер.). -- [14-2382]. 

УДК 821.161.1(476)-31 

7611. Воронин, А. Н. Слепой. Приказано выжить : [роман] / Андрей Воронин. --- Москва: 
АСТ, [2014]. -- 319 с.; 21 см. -- Перед выпускными данными: 167. --- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- ІВА 978-5-17-083845-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2806-3 (Харвест) (в пер.). -- [14-2743]. 

УДК 821.161.1(476)-31 

7612. Гаврилов, Н. П. Разорвать тишину : [повесть] / Николай Гаврилов. -- Минск: Из- 
дательство Дмитрия Харченко, 2014. -- 382, [1] с. ; 18 см. -- На переплете: международная 
премия "Имперская культура" за 2013 г. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-545-088-8 (в пер.). -- 
[14-2919]. 

УДК 821.161.1(476)-31 

7613. Гринкин, А. П. Холст: стихотворения / Александр Гринкин. -- Минск : Конфидо, 
2014. - 171, [2] с., включая обложку : ил.; 17 ем. -- Содержит циклы: Родина ; Размышле- 
ния ; Извечная тема ; С улыбкой. -- 200 экз. -- І5ВА 978-985-6777-58-8. - [14-2824]. 

УДК 821.161.1(476)-1 

7614. Дорошкео, Д. Маяк : стихотворения, проза / Дарья Дорошко, Владимир Череухин. -- 
Минск: Кнігазбор, 2014. - 151 с.: ил.; 20 см. -- Перед выпускными данными автор: Дорошко 
Дарья (Череухина Татьяна Леонидовна). -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-7089-27-7. -- [14-2534]. 

УДК [821.161.1(476):821.161.3]-1-[821.161.1(476)::821.161.3]-3 

7615. Параллельные миры / Министерство образования Республики Беларусь, Бело- 
русский государственный университет информатики и радиоэлектроники. -- Минск, 
2004- .- 21 см. -- Вып. І вышел без сведений о номере выпуска в издательстве "Бестпринт". 

Вып. 3 : литературный сборник. --- Позитив-центр, 2014. - 159 с.: ил.; 20 см. -- Часть 
текста на белорусском языке. -- На обложке: к 50-летию МРТИ БГУЙР. -- Содержит цик- 
лы: Зрелые мысли о жизни (творчество работников) ; Становление (творчество студентов) ; 
Я гимн БГУЙРу подарю (50-летию университета посвяіцается). - 1000 экз. - [14-2387]. 

УДК [821.161.1(476)::821.161.3]-1 

7616. Салейко, Н. П. Перекресток : стихотворения / Надежда Салейко. -- Брест: Брест- 
ская типография, 2014. -- 101, [4] с.: ил.; 21 ем. -- Часть текста на белорусском языке. -- 
Содержит циклы: Страна Поэзия ; Я слышу голос... -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-524-161-5. 
--. [14-2941]. 

УДК [821.161.1(476)::821.161.3]-1 

7617. Серый, А. И. Не только сонеты : поэтический сборник / Алексей Серый. -- Брест: 
Альтернатива, 2013. -- 51 с.; 15 ем. -- Часть текста на белорусском и украйнском языках. 
--. 200 экз. -- І5ВКМ 978-985-521-403-9. -- [14-2510]. 

УДК 821.161.1(476)-1 

7618. Слово, озаренное вечностью : сборник конкурсных работ / Главное управление 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома. --- Брест: 
Брестская типография, 2013. - 103 е., [4] л. ил.: ил.; 21 см. -- Часть текста на белорусском 
языке. -- 125 экз. -- І5ВА 978-985-524-160-8 (в пер.). -- [14-2797]. 

УДК [821.161.1(476):821.161.3]-822 

7619. Созвучье слов живых-2013 / [(составитель Любовь Красевская]. --- Брест : Брест- 
ская типография, 2013. -- 119 с., [4] л. ил. ; 20 см. -- Содержит циклы: Стихи участников 
Республиканского конкурса молодых поэтов "Мы рождены для вдохновенья" ; Стихи участ- 
ников У Международного фестиваля русской поэзии в Беларуси. -- 80 экз. -- І5ВМ 978-985- 
524-162-2. --- [14-2438]. 

УДК [821.161.1(476):821.161.1]-1 

7620. Фисюк, В. В. Афоризмы / В. Фисюк. -- Брест: Альтернатива, 2013. -- 290 с. ; 20 см. 
-- 100 экз. -- І5ВКМ 978-985-521-402-2. -- [14-2397]. 

УДК 821.161.1(476)-84 

7621. Хитров, Н. В. Приношение : стихи / Николай Хитров. -- Минск: Кнігазбор, 2014. 
-- 163 е., [1] л. портр.; 14 см. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-7089-33-8. -- [14-2542]. 

УДК 821.161.1(476)-1 

7622. Чарнявский, В. Н. Пройдут года... : стихи / Владимир Чарнявский. -- Минск: 
Медисонт, 2014. -- 157 е.: ил.; 15 см. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-7085-27-3 (в пер.). -- 
І5ВА 978-985-7085-27-9 (ошибоч.). -- [14-2508]. 

УДК 821.161.1(476)-1 
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7623. Шустеров, А. Д. Человеки : [роман] / Аркадий Шустеров. -- Минск: Харвест, 
2014. -- 443, [4] с.; 18 ем. -- (Библиотека Союза писателей Беларуси “ Бібліятэка Саюза 
пісьменнікаў Беларусі). - 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-18-2777-6 (в пер.). -- [14-2933]. 

УДК 821.161.1(476)-31 

7624. М на все случай жизни. -- 2-е изд. -- Минск: Букмастер, 2014. -- 62, [І] е.; 
20 см. -- (На досуге). -- 5050 экз. -- І5ВМ 978-985-549-901-6. - [14-2246]. 

УДК 821.161.1(476)-7 


Гл. таксама Хе 7627-28, 7631-34, 7637 


821.161.2 Украінская літаратура 


7625. Шаўчэнка, Т. Р. Мастак / Тарас Шаўчэнка ; [укладанне і пераклады Валерыя 
Стралко] ; Грамадскае аб'яднанне "Саюз беларускіх пісьменнікаў". -- Мінск : Кнігазбор, 
2014. -- 203 с., [1] л. партр.: іл.; 25 ем. -- На контртытуле: да 200-годдзя з дня нараджэння 
Тараса Шаўчэнкі. -- Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. --- Са зместу: Мас- 
так : аповесць. -- У кнізе таксама: На вечным шляху да Шаўчэнкі / Іван Дзюба, Мікола 
Жулінскі ; Шаўчэнка і сёння актуальны / Б. Пятровіч. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-7089-31-4 
(у пер.). -- [14-2535]. 

УДК 821.161.2-821-[821.161.2.09(092):929Шаўчэнка] 


821.161.3 Беларуская літаратура 


7626. Арцем'еў, В. І. Мова родная - беларуская : [публіцыстычныя артыкулы і вершава- 
ныя эсэ] / Віктар Арцем'еў. -- Магілёў: АмелияПринт, 2014. -- 35 с. ; 20 см. -- Бібліяграфія: 
с. 32 (11 назв.). -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-6891-30-7. -- [14-2316]. 

УДК 821.161.3-4 

7627. Калі цвіла чаромха : аповесці, апавяданні / [укладальнік Віктар Шніп]. -- Мінск: 
Мастацкая літаратура, 2014. -- 470, [1] е. ; 27 см. -- (Вера. Надзея. Любоў). -- Частка тэксту 
на рускай мове. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-02-1533-8 (у пер.). -- [14-2880]. 

УДК [821.161.3::821.161.1(476)]-31/-32 

7628. Караткевіч, У. С. Збор твораў : у 25 т. / Уладзімір Караткевіч ; рэдкалегія: Алесь 
Бельскі [і інш. ; прадмова, падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі Анатоля Вераб'я] ; Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт. -- Мінск : Мастацкая літаратура, 2012- 
“20 см. -- І5ВМ 978-985-02-1366-2 (у пер.). 

Т. 3: Апавяданні. Казкі: 1946- 1981 / рэдактар тома Таццяна Шамякіна. -- 2014. -- 773, 
ШШ] е., [5] л. іл., партр. -- Частка тэксту на рускай мове. -- Бібліяграфія ў каментарыях. -- 
Каментарыі: с. 721-768. -- Алфавітны даведнік: с. 769-771. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-02- 
1522-2. -- [14-2573]. 

УДК [821.161.34:821.161.1(476)]-822 

7629. Крывальцэвіч, Р. Я. Дарога : абразкі / Рая Крывальцэвіч. -- Мінск : Медысонт, 
2014. -- 263 с. ; 20 см. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-7085-29-3. -- [14-2466]. 

УДК 821.161.3-3 

7630. Мароз, М. А. Не маючы літасці : ...выбранае / Мікалай Мароз. -- Мінск: 
Кнігазбор, 2014. -- 331 с.; 20 см. -- Са зместу: аповесці: Вяртанне ; Не маючы літасці ; 
Зязюльчыны слёзы. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-7089-30-7. - [14-2533]. 

УДК 821.161.3-31::821.161.3-4 

7631. Міншчына літаратурная / Саюз пісьменнікаў Беларусі, Мінскае абласное аддзя- 
ленне ; [укладальнікі: Анатоль Смалянка, Вольга Аляксеева ; прадмова Алеся Карлюкевіча]. 
-- Мінск: Звязда, 2014. -- 430, [1] е.: іл.; 21 см. -- Частка тэксту на рускай мове. -- 800 экз. 
-- І5ВІ 978-985-7083-04-6 (у пер.). -- [14-2568]. 

УДК [821.161.3::821.161.1(476)]-822 

7632. На Нёманскай хвалі : літаратурны альманах / Гродзенскае абласное аддзяленне 
грамадскага аб'яднання "Саюз пісьменнікаў Беларусі". -- Гродна : Гродзенская друкарня, 
2009- .--24 см. -- Заснаваны ў 2009 г. 

Хе 4 / [рэдкалегія: Л. А. Кебіч - галоўны рэдактар, А. Д. Нікіпорчык, Б. І. Ермашкевіч]. 
“2014. -- 224 с.: іл. -- Частка тэксту на рускай мове. -- 200 экз. -- І5ВА 978-985-7037-48-3. 
2: [14-2906]. 

УДК [821.161.34:821.161.1(476)]-822 
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7633. Палац: Літаратурны альманах. Гомель. 2013 / Гомельскае абласное аддзяленне 
грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; [рэдкалегія: Анатоль Бароўскі 
(галоўны рэдактар і інш.) ; укладанне: Анатоль Бароўскі, Генадзь Лапацін]. -- Мінск: 
КАМАСаЕ 2014 .- 24см. 

ре 1]. -- 2014. -- 271 е.: іл. -- Частка тэксту на рускай мове. -- 200 экз. -- І5ВА 978- 
985-7089-29-1. -- [14-2536]. 

УДК [821.161.3::821.161.1(476)]-822 

7634. Прыдняпроўе - край талентаў : альманах / [укладальнік У. І. Бацкалевіч]. -- 
Мінск: Звязда, 2014. -- 308, [1] с.: іл.; 21 см. -- Частка тэксту на рускай мове. -- 450 экз. 
-- І5ВІ 978-985-7059-54-6 (у пер.). -- [14-2678]. 


УДК [821.161.3::821.161.1(476)]-822 

7635. Рублеўская, Л. І. Авантуры студыёзуса Вырвіча : раман прыгодніцкі і фантасма- 
гарычны / Людміла Рублеўская. -- Мінск : Звязда, 2014. -- 319, [1] е. ; 21 см. -- (Святло 
мінуўшчыны). -- 1600 экз. -- І5ВМ 978-985-7083-16-9 (у пер.). -- [14-2688]. 

УДК 821.161.3-31 

7636. Саламаха, У. П. І няма шляху чужога : аповесці / Уладзімір Саламаха. -- Мінск: 
Мастацкая літаратура, 2014. -- 493, [2] с. ; 20 см. -- (Беларуская проза ХХІ стагоддзя). -- 
Змест: ...І няма шляху чужога ; Апазнаецца асоба мужчыны... ; Расступіся, зямля... ; Людзі і 
Лік. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-02-1535-2 (у пер.). -- [14-2444]. 

УДК 821.161.3-31 

7637. Час бліскавіц : зборнік Полацкага літаратурнага аб'яднання / [укладальнік С. Чы- 
жова]. -- Мінск: Кнігазбор, 2014. -- 291 с.: іл. ; 20 см. -- (Серыя "Літаратурны каўчэг"). -- 
Частка тэксту на рускай мове. -- Бібліяграфія: с. 288 (23 назв.). -- 400 экз. -- І5ВМ 978-985- 
7089-37-6. - [14-2532]. 

УДК [821.161.3-:821.161.1(476)]-822 

7638. Шамякін, І. П. Збор твораў : у 23 т. / Іван Шамякін ; рэдкалегія: У. В. Гніламёдаў 
Д інш.]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. -- Мінск: Мастацкая літаратура, 2010- 
“20 см. -- І5ВМ 978-985-02-1 190-3 (у пер.). 

Т. 18: Зеніт : раман / ... Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; 
рэдактары тома: А. А. Васілевіч, Т. І. Шамякіна ; [падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі Вале- 
рыя Назарава ; пасляслоўе Таццяны Шамякінай]. -- 2014. -- 574, [4] с., [5] е. іл. -- Камента- 
рыі: с. 522-573. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-02-1523-9. -- [14-2446]. 

УДК 821.161.3-31 


Гл. таксама Хе 7607, 7614-16, 7618 


821-93 Мастацкая літаратура для дзяцей і юнацтва 
(Пазнавальная літаратура для дзяцей і юнацтва гл. 087.5) 


7639. Азбука в стихах и картинках : [для дошкольного возраста] / художники: И. Цы- 
ганков, И. Блохина. -- Тула : Родничок ; Москва: АСТ, 2013. -- [63] с. : цв. ил.; 29 см. -- 
Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- ІВА 978-5-89624-558-2 (Род- 
ничок). -- І5ВМ 978-5-17-080731-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2739-4 (Харвест) (в пер.). -- 
[14-2872]. 

УДК 821.161.1-93 

7640. Бараўскас, В. Зіхаціць на небе сонца : вершы і казкі : [для чытання дарослымі 
дзецям] : пераклад з літоўскай / Вітаўтас Бараўскас. -- Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2014. 
--. 39 с.: каляр. іл. ; 24 см. -- (Серыя "Бібліятэка часопіса "Вясёлка"). -- На вокладцы: нашы 
замежныя сябры. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-471-653-4. -- [14-2838]. 

УДК 821.172-93 

7641. Барто, А. Л. Самые лучшие стихи : [для детей до З лет: для чтения родителями 
детям] / Агния Барто. -- Москва: АСТ, 2014. - 159, [1] с.: цв. ил.; 27 ем. -- (Малышам). -- 
На титульном л. в выходных данных: Малыш. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-073182-4 (АСТ). -- І5ВАМ 978-985-18-2858-2 (Хар- 
вест) (в пер.). -- [14-2575]. 

УДК 821.161.1-93 

7642. Бианки, В. В. Рассказы и сказки о природе : [для младшего школьного возраста] / 
В. Бианки ; художники: С. Бордюг и Н. Трепенок. -- Москва: АСТ: Астрель, 2014. -- 
60, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. -- (Библиотека начальной школы). -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-17-084243-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2843-8 (Харвест) (в пер.). -- [14-2457]. 

УДК 821.161.1-93 
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7643. Волков, А. М. Волшебник Изумрудного города : [сборник : для младшего школь- 
ного возраста] / А. Волков ; [(художники: Ирина и Александр Чукавины ; адаптация ориги- 
нального текста Н. Г. Иншаковой]. -- Москва : АСТ, [2014]. -- 382, [1] е.: цв. ил. ; 22 ем. 
-- На титульном л. и переплете в выходных данных: Малыш. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). --- Содержание: повести : Волшебник Изумрудного города ; Урфин 
Джюс и его деревянные солдаты ; Семь подземных королей ; Огненный бог Марранов ; 
Желтый туман ; Тайна заброшенного замка. - 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-078580-3 (АСТ). 
-- І5ВМ 978-985-18-2718-9 (Харвест) (в пер.). - [14-2719]. 

УДК 821.161.1-93 

7644. Гераскина, Л. Б. В стране невыученных уроков : [для младшего школьного воз- 
раста] / Л. Гераскина ; художники: Т. Сазонова, Ю. Прытков. -- Москва: АСТ: Астрель, 
[2014]. -- 94, [1] е.: цв. ил. ; 22 ем. -- (Библиотека начальной школы). --- Издано при уча- 
стий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-083253-8 (АСТ). -- І5ВМ 978- 
985-18-2729-5 (Харвест) (в пер.). -- [14-2733]. 

УДК 821.161.1-93 

7645. Гримм, Я. Золотые сказки братьев Гримм : [для дошкольного и младшего школь- 
ного возраста / составление и обработка Валерия Ивлева ; художники: Елена Саханько, 
Алексей Бушкин]. -- Минск : Букмастер, [2014]. -- 126, [2] е. : цв. ил. ; 30 см. -- На 4-й с. 
переплета: 3. -- 3050 экз. -- І5ВА 978-985-549-779-1 (в пер.). -- [14-2847]. 

УДК 821.112.2-93 

7646. Гримм, Я. Лучшие сказки братьев Гримм : [для дошкольного и младшего школь- 
ного возраста / составление и обработка Валерия Ивлева ; художники: Елена Саханько, 
Алексей Бушкин]. -- Минск : Букмастер, [2014]. -- 126, [2] с. : цв. ил. ; 30 см. -- На 4-й с. 
переплета: 3. -- 3050 экз. -- І5ВА 978-985-549-778-4 (в пер.). -- [14-2845]. 

УДК 821.112.2-93 

7647. Детям о дедушке : [притчи, рассказы, стихи : для младшего и среднего школьного 
возраста / составитель Велько Александр Владимирович ; художник Е. А. Покалицына]. -- 
2-е изд. -- Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского 
Патриархата), 2014. -- 61, [2] с.: ил. ; 20 см. -- 3000 экз. -- І5ВК 978-985-511-679-1. -- 
[14-2311]. 

УДК 821.161.1-93 

7648. Детям о дедушке : [притчи, рассказы, стихи : для младшего и среднего школьного 
возраста / составитель Велько Александр Владимирович ; художник Е. А. Покалицына]. -- 
Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриар- 
хата), 2013. -- 61, [2]с.: ил.; 20 см. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-511-654-8. - [14-2310]. 

УДК 821.161.1-93 

7649. Детям о папе : [притчи, рассказы, стихи : для младшего и среднего школьного 
возраста / составитель Велько Александр Владимирович ; художник Т. Е. Шаржанович]. -- 
2-е изд. -- Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского 
Патриархата), 2014. -- 61, [2] с.: ил. ; 20 ем. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-511-678-4. -- 
[14-2313]. 

УДК 821.161.1-93 

7650. Детям о папе : [притчи, рассказы, стихи : для младшего и среднего школьного 
возраста / составитель Велько Александр Владимирович ; художник Т. Е. Шаржанович]. -- 
Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриар- 
хата), 2013. -- 61, [2]с.: ил.; 20 см. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-511-652-4. -- [14-2312]. 

УДК 821.161.1-93 

7651. Дочка-умница : узбекские народные сказки : [для чтения взрослыми детям / 
составитель С. И. Молчан]. -- Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2013. -- 95 е.: ил.; 26 ем. 
-- (В гостях у сказки). -- 2000 экз. -- І5ВАМ 978-985-11-0751-9. -- [14-2192]. 

УДК 821.512.133-93 

7652. Дюймовочка : путешествие к мечте : по мотивам сказки Х. К. Андерсена : [для млад- 
шего школьного возраста / иллюстрации Елены Канюковой]. -- Москва : АСТ, [2014]. -- 
47 с.: цв. ил. ; 22 см. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- 
І5ВМ 978-5-17-082669-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2775-2 (Харвест) (в пер.). -- [14-2645]. 

УДК 821.113.4-93 

7653. Землянин, Е. В. Сказки : [для чтения взрослыми детям дошкольного возраста и 
для младшего школьного возраста] / Е. В. Землянин. -- Минск : Полиграфкомбинат 
им. Я. Коласа, 2014. -- 79 с. : цв. ил.; 23 см. -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-985-7056-53-8 (в пер.). 
--. [14-2440]. 

УДК 821.161.1-93 
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7654. Карапетьян, Р. А. Мама, папа и я : [рассказки] / Рустам Карапетьян. -- 
Минск: В. Т. Квилория, 2014. -- 8, [2] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- 3000 экз. -- 
І5ВА 978-985-7046-35-5. -- [14-2226]. 

УДК 821.161.1-93 

7655. Лесные сказки : [для дошкольного и младшего школьного возраста / художники: 
Елена Карпович, Елена Саханько, Ирина Зенюк ; составление и обработка: Валерия Ивлева]. 
-- Минск: Букмастер, [2014]. -- 125, [2] с. : цв. ил.; 30 см. -- На 4-й с. переплета: З“. -- 
3050 экз. -- І5ВМ 978-985-549-775-3 (в пер.). -- [14-2851]. 

УДК 821.161.1-93 

7656. Любимые сказки : читаем перед сном : [для детей до З лет: для чтения взрослы- 
ми детям / художник Й. Цыганков]. -- Тула : Родничок ; Москва: АСТ, 2014. -- 157, [2] е.: 
цв. ил. ; 27 см. -- (Малышам). -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. 
-- І5ВКМ 978-5-89624-542-1 (Родничок). -- І5ВМ 978-5-17-078305-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2860-5 (Харвест) (в пер.). - [14-2577]. 

УДК 821.161.1-93 

7657. Маленькие сказочки : [русские народные сказки : для дошкольного возраста] / 
рисунки: Ю. Кравец, Г. Кравец. -- Тула : Родничок ; Москва: АСТ, 2013. -- 46, [2] е. : цв. 
ил. ; 22 см. -- (Библиотека детского сада). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
--. 4000 экз. -- ІВА 978-5-89624-564-3 (Родничок). -- І5ВМ 978-5-17-082371-0 (АСТ). -- 
І5ВА 978-985-18-2749-3 (Харвест) (в пер.). - [14-2722]. 

УДК 821.161.1-93 

7658. Мамочке любимой : [стихи : для дошкольного возраста / художник И. Цыганков]. -- 
Тула : Родничок ; Москва: АСТ, 2014. -- 45, [2] с. : цв. ил.; 22 см. -- (Серия "Библиотека дет- 
ского сада"). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5- 
89624-576-6 (Родничок). -- І5ВМ 978-5-17-084005-2 (АСТ). -- І5ВІМ 978-985-18-2812-4 (Харвест) 
(в пер.). -- І5ВМ 5-89624-576-6 (ошибоч.). -- І5ВМ 5-17-084005-2 (ошибоч.). - [14-2726]. 

УДК 821.161.1-93 

7659. Маршак, С. Я. Двенадцать месяцев : сказка-пьеса : [в сокраіцений : для детей до З лет: 
(для чтения родителями детям)] / С. Маршак ; художник А. Сазонов ; обработка иллюстра- 
ций К. Прытковой. -- Москва : АСТ, 2013. -- 63 с. : цв. ил. ; 22 см. -- (Сказки- 
мультфильмы). --- На титульном л. и переплете в выходных данных: Малыш. -- Издано при 
участийи ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-083778-6 (АСТ). -- 
І5ВА 978-985-18-2758-5 (Харвест) (в пер.). - [14-2727]. 

УДК 821.161.1-93 

7660. Маршак, С. Я. Читаем вместе по слогам : [стихи, сказки, песенки, загадки : для 
младшего школьного возраста] / С. Маршак. -- Москва: АСТ, 2014. -- 156, [3] е.: цв. ил.; 
27 см. -- (Малышам). -- На титульном л. в выходных данных: Малыш. -- Издано при уча- 
стий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-076435-8 (АСТ). -- І5ВМ 978- 
985-18-2855-І (Харвест) (в пер.). - [14-2579]. 

УДК 821.161.1-93 

7661. Михалков, С. В. Стихи в картинках В. Чижикова : [для дошкольного возраста] / 
С. Михалков. -- Москва: АСТ, [2014]. -- 123, [4] с. : цв. ил. ; 21 см. -- (Серия "Стихи де- 
тям"). -- На титульном л. в выходных данных: Малыш. --- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-083613-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2776-9 
(Харвест) (в пер.). -- [14-2717]. 

УДК 821.161.1-93 

7662. Мультфильмы про ребят : [для детей до З лет: (для чтения взрослыми детям)]. 
-- Москва: АСТ, 2013. -- 362, [5] с.: цв. ил.; 21 ем. -- (Союзмультфильм представляет). - 
На титульном л. в выходных данных: Малыш. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-082197-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2680-9 
(Харвест) (в пер.). -- [14-2674]. 

УДК 821.161.1-93 

7663. Никитинский, Ю. В. Призрак соседнего дома : [рассказы] / Юрий Никитинский ; 
[художник О. В. Гуцол]. -- Минск: В. Т. Квилория, 2014. -- 7, [3] с., включая обложку: 
цв. ил. ; 20 см. -- 3000 экз. -- І5ВА 978-985-7046-36-2. - [14-2563]. 

УДК 821.161.2-93 

7664. Осеева, В. А. Волшебное слово : [для младшего школьного возраста] / В. Осеева ; 
художники: Й. Глазов, Е. Запесочная, В. Каневский. -- Москва: АСТ: Астрель, 2014. 
--71, [3] е.: цв. ил. ; 22 ем. -- (Библиотека начальной школы). -- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- ІВА 978-5-17-084083-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2838-4 (Харвест) (в пер.). -- [14-2454]. 

УДК 821.161.1-93 
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7665. Остер, Г. Б. Домашние вредные советы : [для младшего школьного возраста] / 
Г. Остер ; [художник А. Мартынов]. -- Москва: АСТ, 2014. -- [127] с.: цв. ил.; 17 см. -- 
(Серия "Любимая книжка"). --- На титульном л. и переплете в выпускных данных: Малыш. 
-- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-065903-6 
(АСТ). -- І5ВА 978-985-18-0709-9 (Харвест) (в пер.). -- [14-2507]. 
УДК 821.161.1-93 
7666. Поляков, Ю. А. Прости меня, Пушкин! : [стихи] / Юрий Поляков ; [художник 
О. В. Гуцол]. -- Минск: В. Т. Квилория, 2014. -- 8, [2] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. 
--. 3000 экз. -- І5ВА 978-985-7046-37-9. - [14-2561]. 
УДК 821.161.2-93 
7667. Самые известные мультики : [для детей до З лет: (для чтения взрослыми детям)]. 
-- Москва: АСТ, 2013. -- 355, [12] с.: цв. ил. ; 21 ем. -- (Союзмультфильм представляет). 
-- На титульном л. в выходных данных: Малыш. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-083386-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2791-2 
(Харвест) (в пер.). -- [14-2498]. 
УДК 821.161.1-93 
7668. Самые лучшие сказки : [для младшего школьного возраста] / Хане Христиан Ан- 
дерсен, Шарль Перро, братья Гримм ; [перевод А. Ганзен, Г. Петникова ; пересказ Е. Карга- 
новой, Л. Яхнина ; художники: Е. Скорупская, И. Скорупский]. -- Тула : Родничок ; Москва: 
АСТ, 2013. -- 94, [1] е.: цв. ил.; 22 см. -- (Серия “Самая любимая книжка"). --- Издано при 
участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-89624-555-1 (Родничок). -- 
І5ВХ 978-5-17-083295-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2814-8 (Харвест) (в пер.). - [14-2656]. 
УДК 821(100)-93 
7669. Самые любимые сказки : (сказки, басни : для дошкольного возраста / пересказа- 
ли для детей: Е. Карганова и др. ; художники: Тони Вульф и др.]. -- Москва: АСТ, [2014]. 
--. 240, [7] с. : цв. ил. ; 30 см. -- На переплете в выходных данных: Малыш. -- Издано при 
участий ООО "Харвест" (Минск). --- Пересказали также: Летова С., Тарловский М., Яхнин Л. 
--. Художники также: Баральди М., Катанио П., Каттанео. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
081821-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2722-6 (Харвест) (в пер.). - [14-2877]. 
УДК 821(100)-93 
7670. Сиротин, Д. А. Здравствуй, серенький волчок! : [сказка] / Дмитрий Сиротин ; 
[художник О. В. Гуцол]. -- Минск: В. Т. Квилория, 2014. - 8, [2] с., включая обложку : цв. ил.; 
20 см. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-7046-34-8. - [14-2558]. 
УДК 821.161.1-93 
7671. Сказки из лукошка : [для дошкольного и младшего школьного возраста / худож- 
ники: Елена Карпович, Елена Саханько, Ирина Зенюк ; составление и обработка: Валерия 
Ивлева]. -- Минск: Букмастер, [2014]. -- 125, [2] е. : цв. ил. ; 30 см. -- На 4-й с. переплета: 
З-:. --. 3050 экз. -- ІЗВІМ 978-985-549-776-0 (в пер.). -- [14-2874]. 
УДК 821.161.1-93 
7672. Сказки-мультфильмы В. Сутеева : [для дошкольного возраста]. -- Москва : 
АСТ, 2013. -- 78, [2] е. : цв. ил.; 22 см. -- (Серия "Самая любимая книжка"). -- На титуль- 
ном л. и переплете: Малыш. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- 
І5ВА 978-5-17-083152-4 (АСТ). -- І5ВА 978-985-18-2789-9 (Харвест) (в пер.). -- [14-2731]. 
УДК 821.161.1-93 
7673. Солженицын, А. Й. Матренин двор ; Один день Ивана Денисовича : рассказы : 
[для старшего школьного возраста] / А. И. Солженицын. --- Минск: Беларусь, 2014. - 157, [2]е.; 
22 см. -- (Школьная библиотека). -- 32000 экз. -- І5ВА 978-985-01-1070-1 (в пер.). - [14-2441]. 
УДК 821.161.1-93 
7674. 100 потешек и считалок : [для чтения взрослыми детям / иллюстрации: И. В. Горбу- 
нова]. --- Москва: АСТ, 2014. -- 47 с.: цв. ил.; 16 см. -- Издано при участиий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-080407-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2882-7 
(Харвест). -- [14-2566]. 
УДК 821.161.1-93 
7675. Стрельникова, К. И. Вот и хорошо! : [рассказочка] / Кристина Стрельникова ; 
[художник О. В. Гуцол]. -- Минск: В. Т. Квилория, 2014. -- 8, [2] с., включая обложку : 
цв. ил. ; 20 см. -- 3000 экз. -- І5ВАМ 978-985-7046-31-7. -- [14-2560]. 
УДК 821.161.1-93 
7676. Сутеев, В. Г. Любимые сказки : [для дошкольного возраста] / В. Сутеев ; риасунки 
автора. -- Москва : АСТ, 2013. -- 46, [2] е. : цв. ил.; 22 см. -- (Библиотека детского сада). 
-- На титульном л. и переплете в выходных данных: Малыш. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-080142-8 (АСТ). -- І5ВА 978-985- 
18-2748-6 (Харвест) (в пер.). - [14-2675]. 
УДК 821.161.1-93 
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7677. Сутеев, В. Г. Самые любимые сказки : [для детей до З лет: (для чтения взрослыми 
детям)] / В. Сутеев ; [художник В. Сутеев]. -- Москва: АСТ, 2014. -- 93, [2] с. : цв. ил.; 
22 см. -- (Серия "Самая любимая книжка"). --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). 
-. 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-069288-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2816-2 (Харвест) (в пер.). 
--. [14-2649]. 

УДК 821.161.1-93 

7678. Сутеев, В. Г. Сказки и картинки : [для дошкольного возраста] / В. Сутеев ; рисунки 
автора. --- Москва: АСТ, 2013. -- 190, [1] е. : цв. ил.; 21 см. -- (Серия "Все самое лучшее у 
автора"). -- На титульном л. в выходных данных: Малыш. -- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-17-083362-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2743-1 (Харвест) (в пер.). -- [14-2729]. 

УДК 821.161.1-93 

7679. Сутеев, В. Г. Читаем сказки по слогам : [для дошкольного возраста] / В. Сутеев ; 
(рисунки автора]. -- Москва : АСТ, 2014. -- 154, [5] с. : цв. ил.; 27 см. -- (Малышам). -- 
На титульном л. в выходных данных: Малыш. -- Заглавие переплете: Читаем вместе по сло- 
гам. --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 8000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-066590-7 
(АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2856-8 (Харвест) (в пер.). -- [14-2576]. 

УДК 821.161.1-93 

7680. Успенский, Э. Н. Все Простоквашино : сказочные повести и рассказы : 
[для младшего школьного возраста] / Э. Успенский. -- Москва: АСТ, 2014. -- 669, [3] с.: 
цв. ил. ; 22 см. -- На титульном л. и переплете в выходных данных: Малыш. -- Издано при 
участиий ООО "Харвест" (Минск). -- Содержание: повести : Дядя Федор, Пес и Кот ; Зима в 
Простоквашино ; Тетя Дяди Федора ; Любимая девочка Дяди Федора ; Дядя Федор идет в 
школу ; Праздники в деревне Простоквашино. -- 5000 экз. -- І5ВХ 978-5-17-011853-3 
(АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2865-0 (Харвест) (в пер.). -- [14-2495]. 

УДК 821.161.1-93 

7681. Хрестоматия для детей 6-10 лет / [составитель И. М. Стремок]. -- Минск: 
ЮниПресеМаркет, 2014. -- 526, [1] е. ; 21 см. -- (Серия "Хрестоматия"). -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-560-711-4 (в пер.). -- [14-2931]. 

УДК 821(100)-93 

7682. Читаем сами по слогам : самые любимые сказки, стихи и рассказы : [для дошколь- 
ного возраста]. -- Москва : АСТ, 2014. -- 158, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. -- (Малышам). -- 
На титульном л. в выходных данных: Малыш. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 8000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-049297-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2857-5 
(Харвест) (в пер.). -- [14-2574]. 

УДК 821.161.1-93 

7683. Чуковский, К. Й. Любимые сказки и стихи: [для детей до З лет: для чтения роди- 
телями детям] / К. Чуковекий ; художники: С. Бордюг и Н. Трепенок, И. Глазов. -- Москва: 
АСТ, 2014. -- 156, [3] с.: цв. ил. ; 27 ем. -- (Малышам). -- На титульном л. в выходных 
данных: Малыш. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВА 978- 
5-17-042225-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2859-9 (Харвест) (в пер.). -- [14-2578]. 

УДК 821.161.1-93 

7684. Чуковский, К. Й. Мойдодыр ; Тараканиіце : [сказки в стихах : для дошкольного 
возраста] / К. Чуковский ; рисунки В. Сутеева. --- Москва: АСТ, 2014. -- 45, [3] е. : цв. ил.; 
22 см. -- (Библиотека детского сада). -- Перед выпускными данными заглавие: Мойдодыр. 
Тараканиіце. -- На титульном л. в выходных данных: Малыш. -- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- ІВА 978-5-17-079852-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2193-4 (Харвест) (в пер.). -- [14-2651]. 

УДК 821.161.1-93 

7685. Чуковский, К. И. Муха-Цокотуха : [сказки : для детей до З лет: для чтения взрос- 
лыми детям] / Корней Чуковекий ; рисунки В. Конашевича. --- Москва: АСТ, 2013. -- 60, [3] е.: 
цв. ил.; 17 см. -- На титульном л. в выходных данных: Малыш. -- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- ІВА 978-5-17-003791-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2746-2 (Харвест) (в пер.). -- [14-2920]. 

УДК 821.161.1-93 

7686. Чуковский, К. Й. Сказки: [для детей до З лет: (для чтения взрослыми детям)] / 
К. Чуковский. -- Москва: АСТ, 2014. -- 125, [2] с. : цв. ил.; 17 см. -- (Серия "Любимая 
книжка"). --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- На титульном л. и переплете в 
выпускных данных: Малыш. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-058322-5 (АСТ). -- І5ВА 978- 
985-16-6963-5 (Харвест) (в пер.). -- [14-2506]. 

УДК 821.161.1-93 
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7687. Школьные истории : [для младшего школьного возраста] / художники: В. Юдин 
[и др.]. -- Тула: Родничок ; Москва: АСТ: Астрель, 2013. -- 77, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. -- 
(Библиотека начальной школы). --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- Худож- 
ники также: Бордюг С., Дунько В., Катин А., Прокуратова Т., Сачков С., Скорупская Е., Тре- 
пенок Н. --- Содержит авторов: Артюхова Н., Баруздин С., Воронкова Л., Голявкин В., Дра- 
гунский В., Дружинина М., Ермолаев Ю., Каминский Л., Осеева В., Пермяк Е. -- 7000 экз. 
-- І5ВКМ 978-5-89624-574-2 (Родничок). -- І5ВМ 978-5-17-083873-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
18-2811-7 (Харвест) (в пер.). -- [14-2483]. 
УДК 821.161.1-93 
7688. Яворская, У. М. Вот как вырасту большой, так женюсь на маме : [стихи] / Ульяна 
Яворская ; [художник О. В. Гуцол]. -- Минск: В. Т. Квилория, 2014. -- 8, [2] с., включая об- 
ложку : цв. ил. ; 20 см. -- 3000 экз. -- І5ВА 978-985-7046-32-4. - [14-2562]. 
УДК 821.161.1-93 
7689. Янси, Р. Монстролог : [роман : для старшего школьного возраста] / Рик Янси ; 
[перевод с английского А. Яковлевой]. --- Москва: АСТ, 2013. -- 412, [3] с.; 22 ем. -- Перед 
выпускными данными: 167. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- 
І5ВХ 978-5-17-083966-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2848-3 (Харвест) (в пер.). -- [14-2377]. 
УДК 821.111(73)-93 


821.161.1(476)-93 Літаратура Беларусі на рускай мове 


7690. Гончаренко, М. Зайкин подарок: [для дошкольного возраста] / Марина Гончаренко ; 
иллюстрации: Наталья Иванчик. -- Минск: Братство в честь святого Архистратига Михаила в 
г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 2014. -- 32, [1] с., включая 
обложку : цв. ил.; 17 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6978-72-5. -- [14-2257]. 

УДК 821.161.1(476)-93 

7691. Дашкевич, Т. Н. Лезгинка Рубинштейна : [для среднего и старшего школьного 
возраста] / Татьяна Дашкевич ; иллюстрации: Наталья Иванчик. -- Минск: Братство в честь 
святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной 
Церкви, 2014. -- 60, [3] е. : цв. ил. ; 20 см. -- На обложке автор не указан. -- 1000 экз. -- 
І5ВХ 978-985-6978-71-8. -- [14-2224]. 

УДК 821.161.1(476)-93 

7692. Искорки света : рассказы для детей : [для младшего и среднего школьного воз- 
раста] / составитель Б. А. Ганаго ; [(иллюстрации: Женя Суховерхова, Дарья Букатина, Тама- 
ра Дементьева]. -- Изд. 2-е. -- Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила в 
г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 2014. -- 69, [2] е. : цв. ил.; 
20 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6978-73-2. - [14-2221]. 

УДК 821.161.1(476)-93 

7693. Квилория, В. Т. Два летаюіцих поросенка : [сказка] / Валерий Квилория. -- 
Минск: В. Т. Квилория, 2014. -- 8, [2] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- 3000 экз. -- 
І5ВА 978-985-7046-33-1. -- [14-2227]. 

УДК 821.161.1(476)-93 

7694. Ланда, И. М. Принц-слон : стихи и сказки для детей : [для дошкольного и млад- 
шего школьного возраста] / Игорь Ланда. -- Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 
2014. -- 158 с.: цв. ил. ; 17 см. -- 5000 экз. -- І5ВА 978-985-7056-62-0 (в пер.). -- 
[14-2503]. 

УДК 821.161.1(476)-93 

7695. Михаленко, Е. И. Добрые сказки : [для дошкольного и младшего школьного воз- 
раста] / Елена Михаленко ; [художник А. С. Забрейко]. -- 3-е изд. -- Минск: Белорусская 
Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2014. -- 63 с.: 
цв. ил. ; 21 см. --- Издано при участии Международного благотворительного фонда "Семья - 
единение - Отечество" (деревня Семково, Минский район), ООО "Спутник Христианина" 
(Москва) и ООО "Харвест (Минск). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-511-636-4. -- [14-2465]. 

УДК 821.161.1(476)-93 

7696. Наследники Бога : рассказы для детей : [для среднего и старшего школьного воз- 
раста] / составитель Б. А. Ганаго ; иллюстрации: Наталья Иванчик. -- Изд. 2-е. -- Минск: 
Братство в честь святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской 
Православной Церкви, 2014. -- 61, [2] с. : цв. ил.; 20 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6978- 
74-9. -- [14-2223]. 

УДК 821.161.1(476)-93 
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7697. Сидорова, Й. В. Хорошие манеры : добрые дела, полезные привычки, волшебные 
слова : [для чтения взрослыми детям] / Ирина Сидорова. -- Минск : Полиграфкомбинат 
им. Я. Коласа, 2014. -- 48 с. : цв. ил. ; 30 ем. -- (Маленькие гении). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978- 
985-7056-57-6 (в пер.). -- [14-2494]. 

УДК 821.161.1(476)-93 

7698. Сметанин, А. В. Свиноват : [стихи] / Андрей Сметанин. -- Минск: В. Т. Квилория, 
2014. -- 8, [2] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-7046-38-6. 
--.[14-2225]. 

УДК 821.161.1(476)-93 

7699. Солнышко в душе : сборник рассказов : [для младшего и среднего школьного 
возраста] / составитель Борис Ганаго ; художник Елена Пономаренко. -- Изд. 2-е. -- Минск: 
Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской 
Православной Церкви, 2014. -- 62, [1] е. : цв. ил.; 20 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6978-76-3. -- [14-2220]. 


УДК 821.161.1(476)-93 

7700. Что сердечко подскажет : сборник рассказов : [для младшего и среднего школь- 

ного возраста] / автор-составитель Борис Ганаго ; художник: Елена Пономаренко. -- Изд. 2-е. 

-- Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии 

Белорусской Православной Церкви, 2014. -- 63, [1] е.цв. ил. ; 20 см. -- 1000 экз. -- 
І5ВА 978-985-6978-78-7. -- [14-2222]. 

УДК 821.161.1(476)-93 


821.161.3-93 Беларуская літаратура 


7701. Беларускія казкі. Кот-прывід... / [аўтар-укладальнік Адамчык Міраслаў Вячасла- 
вавіч]. -- Мінск: Харвест, [2014]. -- 831 с. ; 21 ем. -- Слоўнік: с. 822-826. -- 2000 экз. -- 
І5ВА 978-985-18-2625-0 (у пер.). -- [14-2236]. 

УДК 821.161.3-93 

7702. Белорусские сказки. Кот-призрак... / [автор-составитель Владимир Вячеславович 
Адамчик]. -- Минск: Харвест, 2014. -- 831 е.; 21 ем. -- Словарь: с. 820-826. -- 2000 экз. -- 
І5ВА 978-985-18-2754-7 (в пер.). -- [14-2238]. 

УДК 821.161.3-93 

7703. Карлюкевіч, А. Крыніца паноў Ельскіх : казка / Алесь Карлюкевіч ; [ілюстрацыі 
Віталя Дударэнкі]. -- Мінск : Мастацкая літаратура, 2014. -- 46, [1] с. : каляр. іл.; 24 см. -- 
Перад выпускнымі данымі аўтар: Карлюкевіч Алесь (Карлюкевіч Алесь Мікалаевіч). -- 
2500 экз. -- І5ВМ 978-985-02-1511-6. -- [14-2194]. 

УДК 821.161.3-93 

7704. Пшанічны каласок : беларускія народныя казкі : [для чытання дарослымі дзецям / 
складальнік Г. М. Малей; мастак С. А. Волкаў]. -- Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2013. 
--127 е.: каляр. іл.; 30 см. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-11-0723-6 (у пер.). - [14-2197]. 

УДК 821.161.3-93 

7705. Ягоўдзік, У. І. Лясныя таямніцы : апавяданні і мініяцюры : [для малодшага і ся- 
рэдняга школьнага ўзросту] / Уладзімір Ягоўдзік ; [фотаздымкі Ігара Бышнёва і інш. ; 
малюнкі Алены Лось]. -- Мінск: М. Ягоўдзік, 2014. -- 157, [2] с., [8] л. іл. ; 21 ем. -- 
Фотаздымкі таксама: Гулінскі М., Дубіловіч В., Чарапіца С. -- 2500 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6691-43-3 (у пер.). -- [14-2929]. 

УДК 821.161.3-93 


821.0 Тэорыя літаратуры. Вывучэнне літаратуры. Літаратурная тэхніка 


7706. Иустин (Попович Б. С.). Философия и религия Ф. М. Достоевского / преподоб- 
ный Иустин (Попович) ; перевод с сербского И. А. Чароты. -- Минск: Издательство Дмит- 
рия Харченко, 2014. -- 439, [1] с.; 18 см. -- Библиографические ссылки в подстрочных при- 
мечаниях. -- 3100 экз. -- В переплете. -- І5ВІМ 978-985-545-091-1 (ошибоч.). -- [14-2909]. 

УДК [821.161.1.097271.22-428]7929Достоевский 

7707. Крамарска, Д. Характер и обстоятельства в "деревенской" повести 1960-1980-х годов / 
Крамарска Данута. -- Брест : Альтернатива, 2013. -- 82, [1] с. ; 21 см. -- Библиография: 
с. 73-82 (222 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 50 экз. -- 
І5ВА 978-985-521-394-0. - [14-2399]. 

УДК [821.161.1-:821.161.3::821.162.1].09-31"1960/1980" 
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7708. Литературное чтение : 2-й класс : практикум для учаіцихся обіцеобразовательных 
учреждений : в З ч. / [составитель Л. А. Довнар]. -- 4-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 
2014- .-  29см.- І5ВМ 978-985-542-491-9. 

Ч. 2.- -2014.--41, [3]е.: ил. -- 1613 экз. -- І5ВМ 978-985-542-489-6. -- [14-2209]. 

УДК 821.161.1.09-93(076.52) 

7709. Ч. З. -- 2014. --42, [5] с.: ил. -- 1213 экз. -- І5ВМ 978-985-542-490-2. -- [14-2210]. 

УДК 821.161.1.09-93(076.52) 

7710. Трансформация жанров в литературно-художественной критике : сборник на- 
учных трудов / Белорусский государственный университет ; под редакцией Л. П. Саенковой. 
-- Минск: БГУ, 2013. -- 159 с. ; 20 ем. -- (СМИ и художественная культура ; вып. 4, 
1551 2223-2001). -- Часть текста параллельно на русском и английском языках. -- Часть 
текста на белорусском языке. --- Библиография в конце научных трудов, библиографические 
ссылки в подстрочных примечаниях. -- 100 экз. -- [14-2760]. 

УДК 821.09(082) 

7711. Шостак, Л. П. Карточки-напоминалки : литературное чтение : 2-4-е классы / 
Л. П. Шостак, Т. М. Дименкова ; под редакцией И. Б. Головановой. -- 2-е изд. -- Мозырь: 
Образовательная компания "Содействие", 2014. -- 114, [1] с.: ил., схемы; 20 см. -- 2000 экз. 
-- І5ВАМ 978-985-520-877-9. -- [14-2629]. 

УДК 821.161.1.09-93(075.2) 


Гл. таксама Хе 7625 


821.161.3.0 Беларуская літаратура 


7712. Абабурка, М. В. Вывучэнне мовы твораў Аркадзя Куляшова : вучэбна- 
метадычныя матэрыялы : [для студэнтаў] / М. В. Абабурка ; Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. А. Куляшова. -- Магілёў: МгДУ, 
2014. -- 59 с.: іл.; 20 ем. -- Бібліяграфія: с. 55-56, бібліяграфія ў канцы матэрыялаў. 
292 экз. -- [14-2484]. 

УДК [821.161.3.09::929Куляшоў](075.8) 


Гл. таксама Хе 7707 


9 ГЕАГРАФІЯ. БІЯГРАФІІ. ГІСТОРЫЯ 
908 Краязнаўства 


7713. Добрушский район / [фото: В. Суходольский, Е. Устинов ; Добрушский районный 
исполнительный комитет]. -- Гомель : Редакция газеты "Гомельская праўда", [2014]. 
-- 19с., включая обложку : ил. ; 30 см. -- 1000 экз. -- [14-2865]. 

УДК 908(476.2) 


Гл. таксама Ме 7228, 7231-32 


929 Біяграфічныя і падобныя даследаванні 


7714. Далидович, К. К. Родословная семьи Далидовичей / К. К. Далидович. -- Минск: 

А. Н. Вараксин, 2014. -- 219 е. : ил., схемы; 21 см. -- Библиография: с. 217-219. - 100 экз. 
-- І5ВА 978-985-7062-94-2. -- [14-2318]. 

УДК 929.52Далидовичит94(476) 

7715. Рассадин, С. Е. Истоки государственной символики Беларуси / С. Е. Рассадин ; 

[научный редактор В. А. Теплова]. -- Минск : Беларусь, 2014. -- 111, [1] с.: ил.; 18 см. -- 

Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 2885 экз. -- І5ВМ 978-985-01- 

1065-7. -- [14-2324]. 

УДК 929.6(476)(091) 

7716. Стецкевич-Чебоганов, А. В. Я - сын Ваш: Сыцько герба "Остоя", Ждановичи- 

Гуриновичи герба "Любич", мешцанские роды Казанкины и Чебогановы, Арцишевские герба 


"Роля", Забелло герба "Гопор" / Анатолий Стецкевич-Чебоганов. -- Минск : Белорусская 
Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2013. - 573, [2] е.: 
ил. ; 27 см. -- (Летопись белорусской шляхты). --- Библиография: с. 543-556. -- Указатели 
именные, географический: с. 557-572. --- Словарь исторической лексики: с. 573. -- 1000 экз. 


2. І5ВА 978-985-511-650-0 (в пер.). -- [14-2584]. 
УДК 929.7:929.52(476) 
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93/194 Гісторыя 
94(100)“05/..." Гісторыя Сярэдніх вякоў, новага і найноўшага часу 


7717. Голденков, М. А. Первая мировая война: 100 лет мифов / Михайл Голденков. -- 
Минск : ФУАйнформ, 2014. -- 287 е. : ил.; 20 см. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-6868-79-8. -- 
[14-2362]. 

УДК 94(100)'1914/1918" 

7718. Костян, Й. С. Вождь апачи / Игнат Костян. -- Мозырь : Белый Ветер, 2014. -- 
377, [1]е.: ил., схемы; 21 см. -- Библиография: с. 373-375 (51 назв.). -- Именной указатель: 
340-350. --- 99 экз. -- І5ВІМ 978-985-542-556-5 (в пер.). -- [14-2641]. 

УДК [94(7)739(-811.11)](092):-929Кочиз 

7719. Лиддел Гарт, Б. По другую сторону холма / Бэзил Лиддел Гарт ; [перевод с анг- 
лийского О. И. Перфильева]. -- Москва: АСТ, [2014]. -- 477, [1] е. : схемы ; 22 см. -- (Се- 
рия "История войн и военного искусства"). -- Перед выпускными данными: 16. -- Издано 
при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВАХ 978-5-17-081122-9 (АСТ). -- 
І5ВМ 978-985-18-2861-2 (Харвест) (в пер.). -- [14-2696]. 

УДК 94(4)'1939/1945" 

7720. Манштейн, Э. фон. Утерянные победы : [перевод с немецкого] / Эрих фон Ман- 


штейн ; [комментарий В. Гончарова, С. Переслегина, Б. Переслегина]. -- Москва : АСТ, 
2014. -- 828, [1] с., [8] л. ил. : ил., схемы; 22 см. -- (Серия "История войн и военного искус- 
ства"). -- Перед выпускными данными: 165. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- Комментарии: 


с. 727-828. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-079134-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-18-2862-9 
(Харвест) (в пер.). -- [14-2746]. 
УДК 94(100)'1939/1945" 


94(1-87) Гісторыя зарубежных краін 
Гл. Хе 7731 


94(47) Гісторыя Расіі. Гісторыя СССР у цэлым 


7721. Саплина, Е. В. Окружаюіций мир : рабочая тетрадь ... : 4-й класс / Е. В. Саплина, 
А. И. Саплин. -- Москва: АСТ: Астрель, 2014- .-- 26 см. -- (Планета знаний). --- Издано 
при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17-079611-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
41150-2 (Астрель). 

М 2: к учебнику Е. В. Саплиной, А. И. Саплина "Окружаюіций мир" (ч. 2). -- 2014. -- 
б3 с.: ил. -- 35000 экз. -- І5ВА 978-5-17-079612-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-41127-4 
(Астрель). -- І5ВА 978-985-18-0274-2 (Харвест). -- [14-2890]. 

УДК 94(47::57)(075.2) 


94(476) Гісторыя Беларусі 


7722. Вялікае Княства Літоўскае і яго суседзі ў ХІЎ-ХУ стст. : саперніцтва, супра- 
цоўніцтва, урокі : да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы : матэрыялы міжнароднай навуковай 
канферэнцыі, Гродна, 8-9 ліпеня 2010 г. / [рэдкалегія: А. А. Каваленя (старшыня) 1 інш.]. -- 
2-е выд. -- Мінск: Беларуская навука, 2014. -- 224, [1] с., [3] л. іл.: іл.; 25 см. -- Частка 
тэксту на рускай мове. -- Загаловак 1-га выд.: Вялікае Княства Літоўскае і яго суседзі ў 
ХІУ-ХУ стст.: саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі: да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. -- 
У надзагалоўку: Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі, Гродзенскі дзяр- 
жаўны ўніверсітэт ім. Янкі Купалы. -- Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 
300 экз. -- І5ВІМ 978-985-08-1662-7 (у пер.). -- [14-2304]. 

УДК 94(476)'13/14"(082) 

7723. Дубейко, И. И. Забытая война : [о событиях Первой мировой войны, которые про- 
ходили на территории современного Барановичского района и г. Барановичи] / Ирина Дубейко. 
2 Минск : Медисонт, 2014. -- 139 с. : ил., схемы ; 29 см. -- Библиография: с. 110-112 
(60 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-7085-25-5. -- [14-2493]. 

УДК 94(476.7)'1914/1918" 

7724. Каханоўскі, А. Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства (1861-1914 гг.) / 
А. Г. Каханоўскі ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. --- Мінск : БДУ, 2013. -- 333, [2]е.; 21 см.-- 
Бібліяграфія: с. 267-303 (738 назв.). - 100 экз. -- І5ВІМ 978-985-518-928-3 (у пер.). - [14-2756]. 

УДК 94(476)'1861/1914" 
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7725. Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (ХУ-ХУНІ стст.) : зборнік навуко- 
вых прац / Музей "Замкавы комплеке "Мір" ; [пад рэдакцыяй А. М. Янушкевіча]. -- Мінск: 
Медысонт, 2014. -- 44І с.: іл., схема; 23 см. -- Частка тэксту на польскай, рускай і 
ўкраінскай мовах. -- Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 300 экз. -- 
І5ВА 978-985-7085-26-2. - [14-2481]. 

УДК 94(476)'14/17"(082) 

7726. Мяцельскі, А. А. Мсціслаўскае княства і ваяводства ў ХІІ ХУІІ стст. / А. А. Мя- 
цельскі ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. -- 2-е выд., вы- 
праўленае. -- Мінск: Беларуская навука, 2014. - 663, [1] е.: іл., схемы; 24 см. -- Частка 
тэксту на польскай мове. -- Бібліяграфія: с. 477-546 (1514 назв.), бібліяграфічныя спасылкі ў 
падрадковых заўвагах. --- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1663-4. -- [14-2294]. 

УДК 94(476.4)"11/17" 

7727. Рогалев, А. Ф. Гомель : страницы древней истории, формирование улиц, местные 
тайны и загадки / А. Ф. Рогалев. -- Гомель : Барк, 2014. -- 246 с.; 21 см. -- Библиография: 
с. 240-246 (86 назв.). -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-7065-05-9 (в пер.). -- [14-2500]. 

УДК 94(476.2-25) 

7728. Судьба человека - путь героя / [автор предисловия, составитель Т. И. Семенова]. 
-- Минск: Красная звезда, 2013. -- 166 с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 164-165 
(21 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-90241-7-7. -- [14-2567]. 

УДК 94(47::57)"'1941/1945"(092)7929Сапожников 

7729. Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь г4лы клас: рабочы сшытак : [з тэма- 
тычнымі наклейкамі] : дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з белару- 
скай і рускай мовамі навучання / [укладальнік М. Ю. Дуда]. -- 7-е выд. -- Мінск: Кузьма: 
Букмастер, 2014. - 32 с., [2] л. іл.: іл., схемы; 22 см. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-453-807-5 
(Кузьма). -- І5ВМ 978- 985-549-935-1 (Букмастер). А [14-2770]. 

УДК 94(476)(075.2-161.3-161.1) 

7730. Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь : 4-ты клас: рабочы сшытак : [з тэма- 
тычнымі наклейкамі] : дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з белару- 
скай і рускай мовамі навучання / [укладальнік М. Ю. Дуда]. -- [8-е выд.]. -- Мінск: Кузьма, 
2014. -- 32 с., [2] л. іл.: іл., схемы; 22 см. -- 10000 экз. -- І5ВА 978-985-453-808-2. -- 
[14-2771]. 

УДК 94(476)(075.2-161.3-161.1) 


7731. МакагстуК, 4. 7; рггез21обсі тіазіесжКа Таібу Кі і оКо!іс / ]б7еЁ МаКагсгук ОЕМСопу. 
-- бгодпо: Гродненская епархия Римско-католической Церкви в Республике Беларусь, 2014. 
--715 с.; 26 ем. -- На польскай мове. -- Бібліяграфія: с. 707-709, бібліяграфічныя спасылкі ў 
падрадковых заўвагах. - 100 экз. -- І5ВА 978-985-6940-45-6 (у пер.). -- [14-2868]. 
Макарчык, Ю. З мінулага мястэчка Ялоўка і аколіц. 
УДК [94:272](476.6-22 Ялоўка” 438.15-22Ялоўка) 


Гл. таксама М? 7108, 7714 
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На беларускай і 
рускай мовах 


Абабурка М. В. 7712 
Абдрафиков Ф. Н. 7335-36 


Абрамович В. А. 7082 
Абрамс Д. 7115 
Авсиевич Н. 7114 
Адамовіч Т. А. 7165 
Адамчик В. В. 7702 
Адамчык М. В. 7701 
Адуло Т. И. 6988 
Ажэшка Э. (6966) 
Азаров А. И. 7258 
Айрапетьянц Г. М. 7214 
Акредоло Л. 7115 
Акунец О. П. 6942; 


Алексеева М. А. 7209, 7211 


Алексейчик А. 7358 
Алешкевич О. П. 7421 
Алпеев А. Н. 7607 
Альгин В. Б. 7361 
Аляксеева В. А. 7631 
Анваер А. Н. 6998-99 
Андерсен Х.К. 7652, 7668 


Андерсен Х. Х. см. Андер- 
сен Х. К. 


Анджум В. 7220-21 
Андреева Ю. Е. 6991 
Андрианова Т. М. 7523, 
7532-35 
Андрусевич П. П. 7297 
Андрушкевич Т. М. 7396 
Анісім А. М. 7577 
Аниіценко И. М. 7196 
Аношко Я. И. 6974 
Антанович И. М. 6945 
Антипова М. Б. 7524-25 
Антропова Н. Т. 7526 
Арешко Д. М. 7391 
Артемьев В. М. 7370 
Артюхин М. Й. 6941 
Артюхова Н. 7687 
Архипенко Н. А. 7249 
Архипенко Т. В. 7249 
Арцем'ева Ю. Ю. 7567 
Арцем'еў В. І. 7626 
Арэф'ева І. Г. 7165 
Асатиани Л. Н. 7105 
Астафьева В. А. 7422 


ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК 


Астахов П. В. 6946 
Бабич В. С. 7377 
Бабкина Е. В. 7084 
Бабок Н. И. 7127 
Бабок С. Э. 7496 
Бабук Л. А. 7033, 7036 
Бабук М. А. 7067, 7345 
Бабурына В. В. 7128 
Бадычык Т. І. 7188-89, 7193 
Байтова С. Н. 7333 
Бакушева Е. А. 6986, 6995 
Балашенко С. А. 7103 
Балуш Т. В. 7527-28 
Бандаржэўская Н. Я. 7189 
Баральди М. 7669 
Бараўскас В. 7640 
Баркли Л. 7585 
Барковская Н. Ф. 7551 
Бароўскі А. 7633 
Барташевич А. А. 7441 
Барто А. Л. 7641 
Баруздин С. А. 7687 
Бацкалевіч У. І 7634 
Бацэнка Л. А. 7191 
Башаримова С. И. 7429 
Башинская Т. В. 7129 
Башкатова Л. 7226 
Башкиров В. Г. 7007 
Башлак О. Б. 7313-14 
Башура А. А. 7344 
Бевелл Б. 7339 
Белов Н. В. 7474 
Белова К. А. 7530 
Белошеев О. Г. 6987, 
7035, 7339, 7465 
Бельская И. Л. 7130 
Бельскі А. 7628 
Беляева О. А. 7210 
Беняш-Крывец В. В. 7165 
Берков В. Ф. 7005 
Бернович Е.В. 7209, 7211 
Бершадский В. Ф. 7414 
Бианки В. В. 7642 
Бикбулатов Н. Н. 6945 
Билевич О. И. 7046 
Билида З. А. 7608 
Бірыла М. В. (7578) 
Бисерова Л. И. 7229 
Блажевич А. А. 7385-86 


Блохина И. 7639 
Бобович А. П. 6961 
Боброва С. Н. 7308 
Богданова Л. 7609 
Богданович М. Ю. 6980 
Богдашич Т. А. 7182 
Боголюбов А. П. (7597) 
Богомолова О. Б. 6943 
Боженов В. М. 7346 
Бойков В. П. 7387 
Бокун Н. Ч. 7027 
Бондаренко В.В. 6975-76 
Бондаренко В. С. 7077 
Бондарчук Л. Г. 7513 
Бордюг С. Й. 7642, 
7683, 7687 
Борис А. И. 7312 
Борисевич В. А. 7396 
Борисова М. 7225, 7227 
Борич С. Э. 7034, 
7039, 7044, 7275 
Боровская И. К. 7204 
Борсук Н. Н. 7554 
Бохан Г. А. 7189 
Брагинская Е. 7591 
Браун Д. 7457-58, 7587 
Брашинский М. 7595 
Брель Ю. И. 7315 
Бржозовский А. С. 7549 
Броуз М. 7229 
Брук С. 7228 
Бубневич Т. Е. 7349 
Бугаев А. В. 7420 
Будзько А. П. 7492 
Будкуте И. А. 7438 
Будько А. Ф. 7493, 7501 
Буйневич И. В. 7353 
Буйневич Т. В. 7157, 7159 
Буйновская Т. А. 7158 
Букатина Д. 7692 
Булавина Т. М. 6965 
Булдык Г. М. 7259 
Булыко А. Н. 7564 
Булыко Х. П. 7564 
Булынко Д. М. 7042 
Буркин О. А. 7610 
Бурьяк Г. А. 7282- 83 
Буснюк Н. Н. 7287 
Бутвиловский В. Э. 7304 
Буторына І. А. 7565 
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Бутрим С. Р. 7209, 7211 
Бутько В. Н. 7419 
Бушкин А. 7645 
Бушкин А. Г. 7646 
Быченко О. Г. 7025 
Бычков Н. А. 7071 
Бышнёў І. 7705 
Бьюзен Т. 6991 
Вагурин А. 7557 
Вадюшина Д. С. 7159 
Вайзман Р. 7029 
Валаханович С. А. 6955 
Валодзіна Т. В. 7244 
Валочка Г. М. 7566 
Вальковская С. С. 7488, 
7516-18, 7520 
Вальчевская Т. Э. 6964 
Варивода В. С. 7131 
Вартанов А. 7595 
Васілевіч А. А. 7638 
Василевич Г. А. 7082 
Васильева М. Н. 7396 
Васюковіч Л. С. 7563 
Вашейко Е. Е. 7529 
Вашкевич А. Е. 7084 
Ваіценко В. А. 7334 
Велько А. В. 7647-50 
Верабей А. Л. 7628 
Верамейчык А. Ф. 7189 
Веремчук О. Н. 7310 
Вершина Г. А. 7056 
Вершинин А. Н. 7368 
Вершинина Е. А. 7510, 
7514-15 
Вершицкая И. Н. 7257 
Вершок Й. Л. 7082 
Виноградов М. 6983 
Винокурцева И. В. 7110 
Вінтэрман А. А. 7193 
Витетнева Е. А. 7160 
Витязь П. А. 7365, 7374 
Власкин Г. А. 7049 
Власов Б. П. 7249 
Воднева А. К. 7042 
Войтик Г. Г. 7394 
Войтов И. В. 6941-42, 7049 
Войтова Ю. К. 7177-78 
Войцеховская Л. О. 7182 
Волкаў С. А. 7704 
Волков А. М. 7643 
Волков Д. А. 7375 
Волков Е. Г. 6951 
Волков Ю. О. 6949 
Волкова Е. Н. 7472 
Волкова И. Э. 7589 
Володько О. В. 7431 
Волосач А. В. 7324 
Волосюк Г. Ф. 7292 
Волошин В. Й. 7049 
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Воробей Н. П. 7404, 
7406-08 
Воронин А. Н. 7611 
Воронкова Л. 7687 
Воронцов В. М. 7085 
Воронцов Г. В. 7402; 
Воропай М. К. 7480 
Врублевский А. И. 7299 
Вульф Т. 7669 
Вуттон С. 7003 
Вышинская М. Й. 7396 
Габрусь И. Ф. 7248 
Гаврилов Н. П. 7612 
Гадзаова С. В. 7269 
Галкина С. Д. 7132 
Ганаго Б. А. 7692, 
7696, 7699-7700 
Ганзен А. В. 7668 
Гапановіч Л. П. 7567 
Гапеева Т. М. 7333 
Гапоненка І. А. 7577 
Гаравая Н. П. 7165 
Гаранович И. М. 7396 
Гаранович Т. И. 7494 
Гарбузова Т. В. 7395 
Гаўрош Н. В. 7577 
Гвоздик А. Ф. 7402 
Геливер О. Г. 7377 
Гендель Е. Г. 7003, 7343 
Герасимович Е. Н. 7182 
Герасимчик Ю. И. 7043 
Гераскина Л. Б. 7644 
Германович В. И. 7356 
Гилберт С. 7229 
Гилевский В. В. 6946 
Гилеп И. Л. 7479 
Гирилович Й. С. 7311 
Гирина В. Н. 7024, 7162 
Гладко М. А. 7530 
Глазов И. Н. 7664, 7683 
Гніламёдаў У. В. 7638 
Гогулан М. Ф. 7340 
Голденков М. А. 7717 
Голенков В. В. 6950 
Голованова И. Б. 7711 
Головач Е. 7114 
Головко Ю. С. 7300 
Голявкин В. В. 7687 
Голяш Г. О. 7270-"71 
Гонжурова Т. 7114 
Гончаренко М. 7690 
Гончаров В. 7720 
Гончарюк И. Т. 7205 
Горбач Д. М. 7386 
Горбачик В. Е. 7444 
Горбунова И. 7133 
Горбунова И. В. 7674 
Гордзіна Л. С. 7193 
Городнякова Й. С. 7438 


Городович А. М. 7113, 7125 


Горячева Н. Ю. 7495 
Грабар Р. Н. 7431 
Грабчикова Е. С. 7524 
Градюшко А. А. 6969 
Грибанова И. В. 6956 
Грибова С. В. 7046 
Григорьева А. И. 7133 


Гримм В. К. 7645-46, 7668 


Гримм Я. 7645-46, 7668 
Грин Д. 7030 
Гринев В. Д. 7379 
Гринкин А. П. 7613 
Грицкова Я. В. 7429 
Гришанова Л. Ф. 7009 
Гриіценко Ж. М. 7031 
Гродель И. В. 7040, 7120 
Громов А. Н. 7596 
Гугнин А. А. 7485 
Гудвин С. 7115 
Гулак А. 7114 
Гулезова А. А. 7522 
Гулінскі М. І. 7705 
Гуменюк В. Т. 7396 
Гурин В. К. 7402 
Гуринович В. Г. 7497 
Гурленя М. И. 7182 
Гурова И. Г. 7588 
Гурченко П. С. 7375 
Гуцол О. В. 7663, 
7666, 7670, 7675, 7688 
Дабрыніна С. В. 7192 
Давыденко Л. Н. 7250 
Давыдов В. В. 7304 
Далидович К. К. 7714 


Далидовичи (семья) (7714) 


Данилевич А. А. 7095 
Данилов А. Н. 7031, 7042 
Данилов В. А. 7365 
Данилов С. В. 7382 
Данилова Е. А. 7042 
Данильченко А. В. 7078 
Дардыкина Н. А. 7593 
Дасько М. В. 7429 
Дашкевич В. А. 7372 
Дашкевич Т. Н. 7691 
Двинина Л.В. 7141, 7206 
Девин Б. А. 7228 
Дементьева Т. 7692 
Демидов Л. В. 6942 
Демин М. И. 7375 
Демко Н. А. 7480 
Демченко Н. В. 7489 
Демьяненок У. С. 7290 
Дензигер Л. 7317 
Денисова М. Ю. 7134 
Денисова С. С. 7105 
Дереза Е. И. 7390 
Дерех Э. К. 7318 
Дереченник А. С. 6951 
Деркач А. В. 7232 


Джалая Е. В. 7222 
Джейн А. 7594 
Дзюба І. М. 7625 
Дик С.К. 7369 
Дикун Й. А. 7051 
Дикун Т. А. 7196 
Дименкова Т. М. 7711 
Дмитриева А. М. 7396 
Довгяло В. 7557 
Довнар Л. А. 7708-09 
Довнар Н. Н. 6970 
Додж В. 7471 
Долбик Е. Е. 7531 
Долголикова А. А. 7356 
Долотовская С. 7586 
Дорогун О. Й. 7209, 7211 
Дорошко Д. 7614 
Достоевский Ф. М. (7706) 
Доўнар Л. А. 7166 
Доценко Э. А. 7352 
Драган В. И. 7554 
Драгунский В. Ю. 7687 
Дрибас А. П. 6974 
Дробышевский Л. Н. 7224 
Дробязко С. Г. 7082 
Другаль А. П. 7298 
Дружинина М. В. 7687 
Дрык М. І. 7190-91 
Дубейко И. И. 7723 
Дубіловіч В. М. 7705 
Дубовец Л. А. 7182 
Дубовик С. В. 6971 
Дубовицкий В. Н. 7082 
Дубровский А. 7114 
Дуда М. Ю. 7729-30 
Дудар И. П. 7186 
Дударева Ч. 7114 
Дударенок Е. П. 7377 
Дударэнка В. 7703 
Дудко В. И. 7414 
Дудко Н. И. 7414 
Думбравас Е. 7225 
Дунько В. 7687 
Дыгун М. А. 6973 
Дьяченко Г. Г. 7400 
Евсеев И. В. 7104 
Евстегнеев А. 7032 
Евтухович В. 7114 
Евтушенко Д. 7029 
Егоров И. А. 7401 
Ежова Н. В. 7347 
Ейдеяус В. 7226-27 
Емельянов С. Л. 7096 
Емельянова С. 7133, 7141 
Емельянова Т. 7133 
Енин А. В. 6942 
Ермак С. П. 7273, 7278 
Ермашкевіч Б. І. 7632 
Ермолаев Ю. 7687 
Ермохин М. В. 7257 


Еромейчик Т. В. 7530 
Ероховец О. Е. 7161 
Ефремова Е. Н. 7219 
Жабко Я. Г. 7135 
Жагора Н. А. 6962 
Жданович В. Н. 7415 
Жданович Ч. Й. 7387 
Жевнерчук О. П. 7513 
Желобкович Е. Ф. 7136 
Жемайтиене Ю. 7226 
Жигоцкая Л. 7557 
Жилич Н. А. 7261-63 
Жук В. Й. 7052 
Жук Г. В. 7190 
Жук Й. В. 7385-86 
Жуков И. 6944 
Жукова А. А. 7315 
Жукова М. 7319 
Жуковская Е. В. 7110 
Жуковский А. Т. 7310 
Жукьян П. П. 7379 
Жулінскі М. 7625 
Журавлев Д. В. 7257 
Журавский В. А. 7249 
Журавский В. Й. 6951 
Журомская И. И. 7397 
Забело Е. И. 7318 
Забрейко А. С. 7695 
Забродская И. И. 7498 
Загвоздкина Т. В. 7325-31 
Зайка З. М. 7554 
Зайцава Г. Р. 7190 
Запесочная Е. А. 7664 
Запёкіна В. С. 7166 
Зарянкина А. И. 7349 
Захарова М. Е. 7306 
Захарова С. Н. 7164 
Захарченко Л. А. 7054 
Заяц Р. Г. 7304 
Зборина И. М. 7052 
Звонак Н. П. 7530 
Звонкова В. А. 7018 
Зглюй Т. В. 7431 
Зеленков А. Й. 6989 
Землянин Е. В. 7653 
Зенюк Й. 7655, 7671 
Зимина М. И. 7167 
Зінкевіч А. У. 7575 
Зинович Л. А. 7265-66 
Змитрачкова Л. И. 7209, 
7211 
Зубрилина И. В. 7489 
Иванчик Н. 7690-91, 7696 
Иванюто О. В. 7042 
Ивкина С. С. 7349 
Ивлев В. 7645-46 
Ивлева В. 7655, 7671 
Ивченкова Г. Г. 7251-53 


Игнатик М. М. 7233 
Игнатович Л. В. 7441 
Игнатюк В. И. 7380 
Игнатюк Т. Н. 7555 
Иконова Л. А. 7425 
Ильютик А. В. 7479 
Илюхина В. А. 7532-35 
Иншакова Н. Г. 7643 
Исаева О. И. 7395 
Исаченко С. А. 7402 
Исачкин Д. В. 7351 


Иустин (Попович Б. С.) 
7706 


Кабушева Т. С. 7290 
Каваленя А. А. 7722 
Кавалеўская Н. Л. 7166 
Казак Т. В. 7169, 7254 
Казакоў В. У. 7165 
Казловіч Ж. М. 7138 
Калачик О. В. 7356 
Каленов Г. Г. 7065 
Калинин С. А. 7082 
Калитин Б. С. 7284 
Калюк В. А. 7393 
Камейко И. В. 7377 
Каминский Л. 7687 
Канашэвіч Т. М. 7166 
Каневский В. Я. 7664 
Канюкова Е. 7652 
Капылоў І. Л. 7577 
Карапетьяе Р. А. 7654 
Караткевіч У. С. 7628 
Карганова Е. Г. 7668-69 
Карлюкевіч А. 7631, 7703 


Карлюкевіч А. М. гл. Кар- 
люкевіч А. 


Карневич Л. Г. 6945 
Карневская Е. Б. 7500 
Карноу К. 7231 
Карпенко А. В. 7499 
Карпенко Л. И. 7027 
Карпиков Д. А. 7268 
Карпилович Т. П. 7486 
Карпович Е. А. 7655, 7671 
Карпук Г. В. 7530 
Кастюкевич М. В. 7208 
Касцюковіч Н. У. 7165 
Катанио П. 7669 
Катин А. 7687 
Каттанео 7669 
Каханоўскі А. Г. 7724 
Кацер Е. Н. 7395 
Кацура О. Н. 7396 
Каішеева Г. И. 7347 
Квилория В. Т. 7693 
Кебіч Л. А. 7632 
Кеннеди Д. С. 7067 
Кивайко В. Н. 6993 
Кийосаки Р.Т. 7033, 7037 
Кинг С. 7588 
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Кирвель В. К. 7097 
Кириенко О. П. 7502 
Кириллова И. Л. 7475 
Кірылава Р. А. 7170-72 
Киселев В. М. 7320, 7480 
Киселев Р. А. 7365 
Киселева Д. В. 7309 
Кісель Т. А. 7569 
Кишкурно Е. П. 7355 
Клакоцкая Н. В. 7396 
Клебанович Н. В. 7392 
Клеіцева С. А. 7026 
Клецук А. В. 6974 
Клименко С. А. 7365 
Климкович Д. 6947 
Клімянкова М. М. 7166 
Клыш А. С. 7233 
Клышка А. К. 7539, 7570 
Клышко Л. 7135 
Кнеллер И. 7591 
Кныш В. А. 7143 
Ковалев И. Л. 7391 
Ковалев Л. И. 7391 
Ковалева О. Н 7102 


Ковалевская Н. Л. 7270 771 


Ковалевская Ю. Ю. 7402 
Ковалевский С. В. 7291 
Коваленко В. В. 7301 
Коваль С. А. 7104 


Ковальчук А. В. 7057, 7059 


Ковальчук П. Н. 7357 
Ковальчук С. В. 7477 
Кожевников М. М. 7214 
Козловская З. А. 7396 
Козловская Л. 7227 
Козловский А. А. 7349 
Кокошко А. Ф. 7459 
Коледа В. А. 7216 
Колядко Ж. В. 7296 
Комаров А. Й. 7375 
Конашевич В. М. 7685 


Кондратенко А. И. 7541-42 
Кондрашова А. Т. 7521 
Конопацкий В. А. 7482; 
Коноплицкий А. Э. 7416-17 
Копач Ю. Э. 7501 
Коперник Н. (7248) 
Копыстыринская Н. С. 7405 


Корень Т. А. 7101 
Корженевич А. Ю. 6964 
Корзун З. И. 7502 
Корнеева О. М. 7432 
Коробкин А. З. 7096 
Коровин К. Л. 7396 
Коротков С. В. 7356 
Корчак Я. 6994 
Коршук В. К. 7112 
Косарев В. М. 7173 
Косарев Р. В. 7173 
Косенко А. А. 7102 
Кособуцкая Н. М. 6973 
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Костарава А. У. 7193 
Костылев И. В. 7385-86 
Костюк Д. А. 6948 
Костюкевич А. П. 7335 
Костюковец Л. Ф. 7245 
Костюкович Н. Н. 6941 
Костян И. С. 7718 
Кот А. Н. 7402 
Котович О. В. 7243 
Кохан Л. Л. 7370 
Коцуба А. В. 7324, 7337 
Кочурко А. Н. 7217 
Коэльо П. 7592 
Кравец Г. 7657 
Кравец Ю. 7657 
Кравчук Ж. П. 7349 
Крайко В. Г. 7385-86 
Крамарска Д. 7707 
Красевская Л. Н. 7619 
Красней В. П. 7563 
Кратенок В. Е. 7049 
Кремко Н. В. 7458, 
7464, 7467 

Кренть А. Ф. 7440 
Кривеня М. С. 7359 
Кривицкая Л. В. 7349 
Кругленя В. А. 7315 
Крук Й. И. см. Крук Я. 

Крук Я. 7243 
Крутько В. С. 7365 
Крывальцэвіч Р. Я. 7629 
Крыўко М. Н. 7577 
Крюковская Т. В. 7333 
Кубеко Т. П. 7279 
Кугайдо А. Ю. 6945 
Кудин А. П. 7355 
Кузнецова Е. П. 7177-78, 

7277 

Кузняцова К. Б. 7476 
Куийсе Д. В. 7376 
Кулак А. В. 7257 
Кулбард Й. Н. Д. 7586 
Кулешов А. А. 7042 
Кунцэвіч М. А. 7188-89 
Купленников А. А. 7373 
Куратник Т.В. 7113, 7125 
Кураш И. В. 7433 
Курилова И. А. 7139 


Курмангалиева Д. М. 7115, 
7323 


Курочкина З. Д. 7500 
Курьянова Н. Й. 6949 
Кучинский Э. П. 7384 
Кушель А. Н. 7233 
Лабоха К. В. 7233 
Лабурэнка І. Р. 7188 
Лабус Н. Б. 7419 
Лабуть Е. 7226 
Лабушев Н. А. 7391 
Лаврушкина С. М. 7140 


Лагун Д. А. 7082 
Ладутько М. В. 7540 
Ладыгин П. А. 7351 
Лаевская Е. В. 7103 
Лазакович Е. Л. 7094 
Лазаренков А. М. 7056 
Ланда И. М. 7694 
Лапа В. В. 7393, 7395 
Лапацін Г. І. 7633 
Лапицкая Л. М. 7489 
Лапко А. А. 7363 
Лаптева Е. А. 7354 
Ларькина С. В. 7495 
Ластовка И. А. 7174 
Латотин Л. А. 7267-68 
Латотина Л. В. 7267 
Латош И. Б. 7541-42 
Лауцюс Я. 7358 
Лаўрэль Я. М. 7563 
Левашкевич В. Г. 7303 
Левитан Г. И. 7471 
Левкина Л. Ф. 7270-71 
Левко Л. 7141 
Левшунов В. А. 7396 
Легкая Л. В. 7396 
Легчилин А. А. 6989 
Ледницкий А. В. 7364 
Лейко Н. В. 7190 
Лемеш В. Н. 7423-24 
Лемешевский В. О. 7402 
Лемцюгова В. П. 7577 
Ленчук Е. Б. 7049 
Леоненко Д. В. 7381 
Леонова Т. М. 7419 
Леонович В. Л. 7531 
Лепешаў І. Я. 7571 
Летова С. Г. 7669 
Ли Ильчи 6986 
Лиддел Гарт Б. 7719 
Лизгаро В. Е. 7103 
Лин С. А. 7504 
Липская Д. А. 7333 
Лисовский В. А. 7109 
Листопад И. В. 7480 
Лозовик С. К. 7349 
Лопухова Н. Г. 7074 
Лорейн Г. 6995 
Лось А. 7705 
Лоуэн А. 7343 
Лукашанец А. А. 7562 
Лукашенко С. Э. 7543 
Лукашенок А. М. 7181, 
7272 
Лукашэнка С. Э. 7175, 
7572-74 
Лукин И. В. 7419 
Лукьяненко С. В. 7596 
Ляўковіч А. В. 7568 
Лях С. И. 7385-86 
Ляхор В. А. 7107 


Мавлютова Н. Р. 
Макаревич Т. А. 
Макаров А. В. 
Макарова М. Ю. 
Макарова Т. И. 
Макаровец И. В. 
Макграт Х. 
Макейчик Ю. Н. 
Максвелл Д. 
Максімава Л. П. 
Максименя Н. Н. 
Малажай Г. М. 
Малафеева Й. А. 
Малая Н. В. 
Малевич Ю. К. 
Малей Г. М. 
Малинина Н. С. 
Малолетникова И 
Малыхина Г. И. 
Мальцева Т. А. 
Манштейн Э. фон 
Маракуліна Т. М. 
Маргунова В. И. 
Мариненко О. П. 
Маркевич А. Г. 
Мароз М. А. 
Мартинович В. А. 
Мартынов А. Е. 
Марудо Г. М. 
Марфина О. В. 
Маршак С. Я. 
Матарас В. Н. 
Матвеев В. А. 
Матвеев С. А. 
Матысик О. В. 


Матюх С. А. 
Махначова Г. І. 
Машинский П. Г. 
Медведева Г. А. 
Медведева Г. Б. 
Мельник В. А. 
Мельник С. Н. 
Мельников А. П. 
Мельников Н. К. 
Мельникова О. О. 
Мережникова К. 
Мешалкина И. В. 
Миленький В. С. 
Миллман Д. 
Минкевич С. Й. 
Мирончик А. Ф. 
Мисуно Е. А. 
Місюкавец Л. П. 
Митина С. 
Митринг Г. 


Михайлова Т. В. 
Міхалап Т. А. 
Михаленко Е. И. 
Михалков С. В. 


Матыченкова О. В. 


Михайленко Л. М. 


7200 
7307 
7218 
7088 
7103 
7402. 
7034 
7530 
7035 
7193 
7530 
(7561) 
7506 
7006 
7360 
7704 
7176 
7349 
7248 
7522 
1720 
1577 
6957 
6997 
7395 
7630 
7023 
7665 
7396 
7305 
7659-60 
7082. 
7396 
7505, 7544 
7285 
7393 
7459-60 
7576 
7395 
7315 
7054 
7315 
7315 
7375 
7068 
7506 
7358 
7425 
1385-86 
6987 
7233 
7333 
7500 
7569 
7597 
1275 
1557 
7472. 
7191 
7695 
7661 


«М. 


Міхальчук М. В. 
Михановский К. 
Михеев А. А. 
Міцкевіч В. У. 
Мишина О. 
Моисеева Т. М. 
Молофеев В. М. 
Молчан Е. Н. 
Молчан С. И. 
Мордухович Л. Г. 
Мороз Г. К. 
Мороз Т. Й. 
Морозова В. А. 
Морозова С. А. 
Мохначева Г. И. 
7545-47 
Муни П. 
Муравьева Г. Л. 
7269, 7277 
Муравьева Ю. В. 


Мурашко Л. И. 
Мурина Л. А. 
Мушовец А. А. 
Мэрфаи Д. 


Мякшева Л. А. 
Мялик М. Г. 
Мясогд А. П. 
Мяцельскі А. А. 


Набиуллин А. Р. 
Навицко А. 
Надсан А. 
Назарава І. А. 
Назараў В. Ф. 
Насоновская Е. В. 
Наумов А. О. 
Наумова Е. Г. 
Наумова С. 
Наумчик А. В. 
Неборская Т. А. 
Несцяровіч В. І. 
Нефедова Е. А. 
7274, 7216 
Нечай С. С. 
Нікіпорчык А. Д. 
Никитенок В. Й. 
Никитик Н. В. 


Никитинский Ю. В. 


Никишова А. В. 
Николаев А. В. 


Мурашкевіч Л. А. 


Мядзведзева В. У. 


7256 
7595 
7481 
7577 
7598 
7422 
7292 
7105 
7651 
7585 
6978 
7121 
7460 
7042 
7179-80 


7231 
7177-18, 


7438 
7396 
6974 
7196 
7434-35 
7036 
7473 
7209, 7211 
7396 

7509 

7726 


7300 
7226 
7021 
7580 
7638 
7495 
7370 
та89 
7141 
7402 
7548 
7563 
7061-62, 


7480 
7632 
7377 
6957 
7663 
7213 
7385-86 


Николай (Велимирович Н. Д.) 


7011-15 


Николай Сербский (святи- 
тель) см. Николай (Ве- 


лимирович Н. 
Новак Н. Г. 
Новік М. І. 
Новік У. І. 
Новікава Г. Д. 


Д) 
7222 
7561 
7192 
7579 


Новиков В. Т. 6989 
Новиков Й. В. 7008, 7016 
Новикова Й. А. 7350 
Новиковская О. А. 7141 
Новицкий В. В. 7334 
Норейкайте Ж. 7227 
Няборская Н. В. 7575 
Нядвецкая Т. В. 7166 
Обухов А. В. 6942 
Обуховская О. А. 7508 
Обуховский П. Т. 7396 
Овсепян С. В. 7308 
Овчинников Л. С. 7366 
Овчинникова Н. В. 7366 
Одновол Л. А. 7270-71 
Окрут А. Й. 7219 
Оксинь С. А. 7475 
Омеляіцик И. В. 7142 
Омесь Д. В. 7460 
Оницук А. В. 6958 
Опанасюк Й. Л. 7382 
Орехова А. И. 7183-85 
Орлова А. М. 7145 
Орсич М. Н. 6974 
Осеева В. А. 7664, 7687 
Осипенко О. Н. 7438 
Осипов Е. Д. 7123 
Остер Г. Б. 7665 
Павел (Стойчевич Г. ; патри- 

арх) 7017 
Павлова И. В. 7522 
Павлович Р. К. 6979 
Павловская В. Й. 7186 
Панколь К. 7591 
Пантелеева Н. В. 7099 
Паньшин Б. Н. 7049 
Папковская Д. В. 7421 
Папковская П. Я. 7421 
Папоўская А. Л. 7166 
Пашкович В. А. 7385-86 
Пекарь А. Ф. 7385 
Пенкин А. А. 7442 
Первойкина Л. И. 6956 
Переслегин Б. 7720 
Переслегин С. 7720 
Пермяк Е. 7687 
Перро Ш. 7668 


Перфильев О. И. 7231, 7719 


Петников Г. Н. 7668 
Петрова И. А. 7495 
Петрова Л. И. 7487 
Петрова Н. С. 6974 
Петрович Л. В. 7124 
Петрукович Н. Г. 7070 
Петрушко Я. И. 7187 
Петухова С. П. 7049 
Пешкова Г. Д. 6959 
Пигуль М. Л. 7396 
Пикиреня И. И. 7356 
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Пилат И. И. 7143 
Пилипончик Т. А. 7536-38 
Пироговская Г. В. 7395 
Піскун І. С. 7188 
Піскуноў К. Ф. 7583 
Піскуноў Ф. А. (7583) 
Платонова Е. Е. 7511 
Плетюхов В. А. 7297 


Плыткевич С. М. 7233, 7364 


Погодин А. Н. 7385-86 
Подгруша С. Е. 7105 
Поднебесный И. Й. 7298 


Покалицына Е. А. 7647-48 


Поляков А. В. 7373 
Поляков Ю. А. 7666 
Пономаренко В. К. 6949 
Пономаренко Е. 7699-700 
Пономаренко Ю. А. 7401 
Поплавская Т. В. 7530 
Попов Н. Н. 7228 
Попова О. С. 7209; 7211 
Попова С. Р. 7228 
Попок Н. Н. 7365 
Потапов Й. В. 7251-53, 
7255 
Почтовая Й. Г. 7390 
Поіцастьев Ф. В. 7403 
Правдивец В. В. 7042; 
Правдин Д. 7599 
Пресняк М. 7600 
Прибыльский В. В. 7386 
Призенцов А. А. 7220221 
Проказов Б. Б. 7557 
Прокопчук Н. Р. 7443 
Прокуратова Т. 7687 
Прончак Т. И. 7144 
Прудко Т. М. 7195 
Прыгодзіч М. Р. 7583 
Прытков Ю. А. 7644 
Прыткова К. Ю. 7659 
Пугач Д. М. 7590 
Пугачевский А. В. 7257 
Пустошило Е. П. 7550 
Пучынская К. М. 7583 
Пушкин А. А. 7291 
Пушкин А. С. 7595 
Пушкіна А. І. 7190 
Пырх Т. В. 7438 
Пэнтли Э. 7323 
Пятница Т. В. 7144, 7207 
Пятровіч Б. 7625 
Радзинский Э. С. 7601 
Радкевич Д. Б. 7396 
Раднёнак Л. П. 7166 
Радчиков В. Ф. 7402; 
Разумейчик В. С. 6951 
Ракушава Н. І. 7190-91 
Рапович В. 7135 
Рассадин С. Е. 7715 
Рассудов В. Л. 7375 
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Расторгуев П. В. 7390 
Расторгуева Е. А. 7390 
Рахленка Л. Р. (7476) 
Рахманов А. В. 7141 
Рогалев А. Ф. 7727 
Рогальчук С. Н. 7552-53 


Родионова И. П. 7209, 7211 


Рожкова Е. Н. 7315 
Розенберг Т. 7465 
Рой К. 7590 
Романчик В. С. 6952 
Романюк М. В. 7118 
Россихин В. В. 7344 
Ротман Д. Г. 7042 
Рубинчик В. 7030 
Рублеўская Л. І. 7635 
Рубченя И. Н. 7479 
Рудак П. В. 7376 
Рудаковский Й. А. 7249, 
7257 
Руденков В. М. 6941 
Рудницкая Н. Л. 7396 
Рудских А. Г. (7478) 
Рузанов Д. Ю. 7353 
Румянцева О. А. 7349 
Русак В. П. 7578 
Русакова Е. М. 7347 
Русецкий А. М. 6941, 7365 
Рыбак А. Е. 7372 
Рыбаков А. А. 7438 
Рычагова А. А. 7147 
Рясова С. Е. 6953 
Саванчук Е. А. 7288-89 
Савенок В. Е. 7332 
Савицкая Й. Л. 6973 
Савицкий С. Ф. 7385-86 
Савич Н. А. 7042 
Савлук Л. Н. 7391 
Саенкова Л. П. 7710 
Сазонов А. П. 7659 
Сазонова Т. П. 7644 
Сакович А. А. 7257 
Сакс О. 6998-99 
Саламаха У. П. 7636 
Салейко Н. П. 7616 
Саливон И. И. 7305 
Саливончик Д. П. 7352 
Сальникова С. Р. 7371 
Самара Н. А. 7437 
Самарин В. И. 7095 
Самойленко В. М. 7249 
Самойлик Е. Е. 7530 
Самсонов В. П. (6965) 
Самсонов П. А. 7037 
Самуйлов Д. Н. 7483 
Самуйлова А. 7226-27 
Самусь В. А. 7396 
Саникович В. А. 7531 
Саникович Й. М. 7196 
Саплин А. И. 7255, 7721 


Саплина Е. В. 7255, 7721 
Саранцева Л. И. 7209, 7211 


Саттон Г. 7037 
Сафроновская Г. М. 7395 
Саханько Е. 7645-46, 
7655, 7671 
Сахута Я. М. 7456 
Сацевич И. Е. 7228 
Сачков С. 7687 
Светлолобова Д. В. 7489 
Свириденко Е. А. 7540 
Свірыдзенка В. І. 7581 
Свистун Т. И. 7530 
Свистунова В. Н. 7174 
Северин С. Н. 7119 
Севрюкова Т. Ю. 7489 
Севярын С. В. 7192 
Седаков Е. В. 7439 
Седакова В. А. 7439 
Сезень Т. А. 7209, 7211 
Сеймур М. 7461 
Секержицкий В. С. 7168, 
7288-89 
Селезнев А. А. 7000 
Селезнев С. К. 7480 
Семеник Д. Г. 6992, 6996 
Семенова Т. И. 7728 
Сендер А. Н. 7123 
Сенкевич К. Э. 6994 
Сенчанка А. М. 7165 


Серебрякова О. 7133, 7141 
Серый А. Й. 7288-89, 7617 


Сивец О. В. 7377 
Сигай С. Н. 7160, 7197 
Сидельник Н. Я. 7291 
Сидоренко Р. С. 7196 
Сидорова И. В. 7697 
Синдикевич Д. Й. 7372 
Синюк Д. Э. 7001 
Сиротин Д. А. 7670 
Скибицкая Л. В. 7247 
Склави Т. 7590 
Скороход М. Н. 7182 
Скорупская Е. 7668, 7687 
Скорупский И. 7668 
Скрабко П. К. 6966 
Скрипкин С. 7409 
Скрипкина А. Ю. 7409 
Скуратов А. Г. 7220221 
Смалянка А. У. 7631 
Сметанин А. В. 7698 
Сметюх А. В. 7054 
Смирнов Н. Й. 7108-09 
Смирнова Е. Ю. 7024, 7162 
Смирнова Л. И. 6942 
Смолер Е. И. 7146 
Смольская Р. Г. 7390 
Смольскі Р. Б. 7476 
Смолякова О. М. 7421 
Соболевская А. Н. 7421 
Созинов О. В. 7257 


Сойер К. 7002 

Соколова Л. М. 7224 

Сокольникова Н. М. 
7462-63 

Солдатова О. Н. 6955 

Солженицын А. И. 7673 


Соловьева О. А. 7209, 7211 


Соловьева Т. В. 7442 
Соловьянов А. П. 7112 
Солодова Е. К. 7348 
Солтан А. Е. 7280-81 
Солтан Г. Н. 7280-81 
Сорока Н. 6977 
Сорокин А. П. 6960 
Сороко В. И. 7395 
Сосновский Л. А. 7295 
Сошникова Л. А. 7027 
Спенсер Р. 7464 
Спиридонов А. В. 6954 
Спиридонов Н. И. 7388 
Срывкина Л. Г. 7217 
Станьер П. 7465 
Старавойтава С. В. 7582 
Старычонак В. Д. 7578 
Степанович И. М. 7257 
Стефаненко М. В. 7438 
Стефанин А. Л. 7049 


Стецкевич-Чебоганов А. В. 
7716 


Сторожева Н. А. 7556 
Стралко В. 7625 
Стрелец М. В. 7046 
Стрельникова К. И. 7675 
Стремок И. М. 7681 
Стрижанец А. Й. 7194 
Стругацкий А. Н. 7602 
Стругацкий Б. Н. 7602 
Струк Г. И. 7198-99 
Ступень Н. С. 7301 
Сукач Е. С. 7315 
Суриков А. В. 7335-37 
Сутеев В. Г. 7672, 
7676-79, 7684 
Сутурин А. К. 6942 
Сухая Н. А. 7128 
Суховерхова Е. 7692 
Суходольский В. 7713 
Сушкевич А. Н. 7426-27 
Суіценко Е. Ф. 6942 
Сыроквашко Й. С. 7380 
Сытый В. П. 7117 
Сыцко А. Ф. 7025 
Сямёнава А. П. 7193 
Такун А. П. 7391 
Тарабуко Н. И. 6982 
Таранов А. А. 7396 
Тарасова А. М. 7147 
Тарловская В. А. 7027 
Тарловский М. Н. 7669 


Ташлыкова-Бушкевич И. И. 
7293 


Темушева Е. А. 7164 
Теплова В. А. 7715 
Терентьева Е. В. 7440 
Тетерник А. В. 7334 
Титкова Т. С. 7466 
Титов О. В. 6946 
Тихиня В. Г. 7088 
Тихомиров Д. И. 7557 
Тихомирова Е. Н. 7557 
Ткач Ж. В. 7191-92 
Ткачева Т. Л. 7558 
Токова Н. Ю. 7038 
Толкачева Н. В. 7509 
Томашевский О. 7592 
Томкевичуе С. Н. 7434-35 
Топольцев А. Л. 6941-42 
Трамбачева Т. Д. 7101 
Трахименок С. А. 7610 
Трейси Б. 7039 
Трепенок Н. А. 7642, 
7683, 7687 
Третьяк Л. Г. 7002 
Трутнев А. А. 7332 
Труханов М. В. 7018 
Тумаловичяус Т. 7227 
Турабова Э. Н. 7555 
Турко С. А. 7398-99 
Турлюк Д. В. 7351 
Уайльд О. 7586 
Узорова О. В. 7061-62, 
7274, 7276 
Уйтч Д. 6967 
Ульянов Н. Й. 7214 
Урбан Е. А. 7269 
Урбан М. А. 7269 
Урбановіч І. Ю. 7492 
Урбанович И. Ю. 7493, 
7501 
Успенский Э. Н. 7680 
Устинов В. Н. 7396 
Устинов Е. 7713 
Усціновіч Г. К. 7577 
Файнгар А. А. 7587 
Фашценко Я. И. 7315 
Федарцова Т. Л. 7193 
Федин В. Т. 7218 
Федоренчик А. С. 7364 
Федоркевич А. В. 7421 
Федорцов Ю. А. 7312 
Фелан Т. У. 7120 


Феофан (Говоров Г. В.) 
7019-20 

Феофан  Затворник см. 
Феофан (Говоров Г. В.) 

Феіценко А. П. 7383 

Фёдараў І. В. 7166 

Филатов В. И. 7049 


Филинская Л. В. 7042 
Филипенко С. Ю. 6978 
Фисинин В. И. 7401 
Фисюк В. В. 7620 
Фишмен Л. 7345 
Фонина М. Н. 7530 
Хаген Э. 7346 
Хантли М. 7467 
Харин А. Ю. 7286 
Харитонова С. В. 6972 
Харитонович А. Г. 7438 
Харкевич А. М. 7077 
Харлович Д. Е. 7337 
Хартоник Й. А. 6941-42 
Харчевска Л. 7225 
Хасьминский М. Й. 6996 
Хвалюк В. Н. 7300 
Хейфец М. Л. 7365 
Хилл Н. 7040-41 
Хитров Н. В. 7621 
Хмелевский С. С. 7395 
Хмызов И. А. 7442 
Хомич В. М. 7083 
Хомич Е. О. 6981 
Хорн Т. 7003 
Храмченков А. Г. 7512 
Хрусталев Б. М. 7212 
Хрушчова В. С. 7584 
Худенко Л. А. 7196 
Цай В. П. 7402 
Цап В. Н. 7333 
Царенков В. М. 7344 
Царенок А. А. 7402 
Цивилев А. А. 7384 
Цимбаленко С. Н. 7223 
Цопава І. В. 7189, 7193 
Цыганков И. 7656, 7658 
Цыганков И. А. 7639 
Цытрон Г. С. 7393 
Чагина С. В. 7559 
Чандлер С. 7043 
Чарапіца С. А. 7705 
Чарнявский В. Н. 7622 
Чарота И. А. 7011-15, 
7017, 7706 
Чвиров П. В. 7438 
Чеберкуе Н. Н. 7114 
Чеботаревский Б. Д. 
7267-68 

Червякова Т. А. 7081 
Череухин В. В. 7614 


Череухина Т. Л. см. Дорош- 
ко Д. 


Черкае С. В. 7482 
Черкасов Й. А. 7045 
Черкасова Н. П. 7045 
Черников Й. А. 7371 
Чернозатонский К. 7595 
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Черныш А. Е. 6942 
Черняк А. А. 7287 
Четверкина Г. А. 6948 
Чечко А. П. 6941 
Чижиков В. А. 7661 
Чирик Й. К. 6946 
Чукавин А. 7643 
Чукавина И. 7643 
Чуковский К. И.  7683-86 
Чыжова С. 7637 


Шадраков А. В. 7290, 7306 
Шадурский В. Г. 7048, 7507 


Шакура Н. С. 6965 
Шалаева Г. П. 7148, 7560 
Шалкевич М. С. 7396 
Шамякін І. П. 7638 
Шамякіна Т.І. 7628, 7638 
Шаповалова Л. И. 7540 
Шарапов Ю. В. 7264 


Шаржанович Т. Е. 7649-50 


Шарлай Г. Н. 7419 
Шарухо И. Н. 7290 
Шасцітка І. У. 7166 


Шаўчэнка Т.Р. 7625, (7625) 
Шашок Ж. С. 7443 
Шварц Г. 7468 
Швед А. Д. 7457, 7461, 7468 


Шебеко Н. Г. 7437 
Шевченко Й. П. 6980 
Шевчук Т. В. 7302 
Шепелевич В. В. 7296 
Шереметова О. В. 7059 
Шереш Г. Л. 7116 
Шерстнев А. Н. 7511 
Шестакова К. В. 7049 
Шефер Б. 7044 
Шаибут Л. И. 7393 
Шилович Л. Л. 7315 
Шиман Д. В. 7233 
Шиманович И. Е. 7302 
Шимановский А.О. 7294 
Шипилова И. В. 7419 
Шкуратова М. А. 7201 
Шнеперман Л. Б. 7177-78, 
7277 
Шніп В. А. 7627 
Шоколадова С. В. 7202 
Шонина Т. А. 7484 
Шостак Л. П. 2411 
Шпак А. П. 7071 
Шпитальная Т. В. 7396 
Штаненко Н. И. 7315 
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Штукин С. С. 7364 
Шульгина С. В. 7393 
Шуляковская Т. А. 7182 
Шуманская О. А. 7530 
Шунков В. Н. 7378 
Шурубович А. В. 7049 
Шустеров А. Д. 7623 
Шухман Ю. Й. 7455 
Шэвель Т. Э. 7189 
ІЦеглов Г. Э. 7022 
ІЦербакоев С. С. 7295 
ІЦербаково В. 722627 
ІЦербина Л. А. 7438 
ІЦербо Л. Э. 7182 
Эдвардс Х. 7034 
Эдгинтон Я. 7586 
Эллиот К. 7589 
Эрдмен К. 7345 
Эскандеров М. Э. 7482 
Юдин В. 7687 
Юрыик С. В. 7049 
Юркова И. Б. 6957 
Юркова И. И. 7126 
Юрченко В. В. 6965 
Юрченко Н. А. 7203 
Юрьян Г. П. 7209, 7211 
Юстинская Г. М. 7164 
Юхнель Н. В. 7489 
Юшкевич М. В. 7389 
Яворская У. М. 7688 
Ягнетинский А. 7603-06 
Ягоўдзік У. І. 7705 
Язерская С. А. 7566 
Якимович Н. К. 7310 
Якимович О. А. 7396 
Якимчик Т. В. 7176 
Яковицкий О. Ч. 7102 
Яковлева А. 7689 
Якушева М. Н. 6990 


Янковская О. А. 7209, 7211 
Янковская У. А. 7209, 7211 


Яночкин И. В. 
Янси Р. 
Янушкевіч А. М. 
Янушко В. А. 
Яремчук А. А. 
Ярец Ю. И. 
Яркова Е. М. 
Ярмолич С. А. 


7402 
7689 
7725 
7351 
7344 
7350 
7530 
7396 


Яроцкая Н. А. 7077 
Яхнин Л. Л. 7668-69 
Яценко Т. Е. 1122; 
Яцкова С. С. 7137, 
7490-91, 7503 
Ячэйка Т. У. 7165 
Яшина Т. К. 7004 
Яцин Б. Ю. 7177-7278, 7277 


На замежных мовах 


Апіірепко У. У. 7338 
Ваіцкоуа Е. 7. 7076 
Ваўкаюуа І. 7234, 7239-40 


ВогізеуісВ М. У. 7076 
Вогізоуа М. 7235-38, 
7241-42 
РубоузКа]а Е. б. 7076 
Ритбгауаз Е. 7235, 
7238, 7241 
Еі4еўац55 У. 7234, 
7236, 7240-42 
Еідёўац5 У. 7237-39 
НагёеузКа І. 7235, 7238, 
7241 
КозІоузКа І. 7236, 7242 
КозІоусКаўа І. 7237 
Киг'тепкоха А. А. 7076 
Габиё Е. 7234, 7239 
Габці 7. 7240 
Макагстук 7. 7731 
Мауіско А. 7234, 7239-40 
Могеікайе 7. 7242 
Могеікайе 7. 7236-37 
РофзріБуаКіа 5. 5. 7076 
ЗатціІоуо А. 7237-39 
ЗатиіІоу5 А. 7240-42 
Затц Іоу А. 7234, 7236 
Заусрепко І. М. 7076, 7338 
Эсегракоуа У. 7234, 7236, 
... 7241-42 
Эбегракоха У. 7240 
ЭбеграКкоуо У. 7237-39 
ЗороІеу О. У. 7076 
ТгайтсВік 7. І. 7338 
Тэубико М. М. 7338 
Тата!оуіёіацз Т.  7237-38 
Тота!оуіёі Т. 7236, 
7241-42 
УазКеуісі У. У. 7076 
Гетаііепе ). 7240 
Г/етайіепё ]. 7234, 7239 


ПРАДМЕТНЫ ПАКАЗАЛЬНІК 


Ахова навакольнага асяроддзя, 
Палессе 7256 
Беларускае дэкаратыўна-прыкладное мас- 
тацтва 7128, 7456 
Беларуская кераміка 7456 
Беларуская літаратура 7712 
метадычныя дапаможнікі 7188-90 


Беларуская мова 7561-62, 7578 
вывучэнне ў дашкольных установах 
7138 
лексіка 7569 
метадычныя дапаможнікі 7191-93 
метадычныя дапаможнікі для пачатко- 
вай школы 7170-72; 7175 
правапіс 7583 
семантыка 7577 

Беларуская мова, стылістыка гл. Стылістыка 
беларускай мовы 


Беларускі тэатр, гісторыя 7476 
Беларускі фальклор 7244 
Бібліятэкі публічныя, Гродна 6966 
Богаслужэнне 7021 
Гісторыя 
Беларусь 7722, 7724-25 
- экзамены 7149 
Вялікае Княства Літоўскае 7722 
Мсціслаўскае княства 7726 


Дзеці дашкольнага ўзросту, методыка наву- 
чання 7138 
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, 
Віцебская вобласць, гісторыя 7473 


Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 7091 
Кулінарыя, рэцэптура 7410 
Лінгвістыка гл. Мовазнаўства 
Мастацкія вырабы самаробныя 7473 
Матэматыка 
метадычныя дапаможнікі 7165 
паспяховасць навучэнцаў, праверка 
7166 
пісьмовыя работы навучэнцаў 7166 
экзамены 7165 
Маўленне, развіццё ў дзяцей дашкольнага 
ўзросту 7138 
Мовазнаўства 7561-62 
Мовазнаўства ў Беларусі 7562 
"Наша ніва", газета, гісторыя 757 
Польская літаратура 6966 


Прыказкі і прымаўкі беларускія, слоўнікі 
этымалагічныя 7571 


Слоўнікі прыказак і прымавак беларускіх 
этымалагічныя 7571 

Стылістыка беларускай мовы 7577 

Тэатральнае жыццё ў Беларусі, гісторыя 
7476 


Украінская літаратура 7625 
Уніяцкая царква 7021 
Урок, планаванне 7170-72, 7188-93 
Школа сярэдняя, экзамены 7150 
Экалогія, Палессе 7256 


Автоматизированные системы управления 


технологическимий процессами,  ДдиИ- 
пломное проектирование 7214 
Автомобили 
детали и узлы 
- проектирование 7387 
- расчет 7387 
конструкция и расчет 7388 


Автомобильные дороги военные, эксплуа- 


тация 7384 
Автотранспорт 

безопасность движения, учебники и по- 

собия 7414 

Российская Федерация 7418 


Агропромышленный комплекс 
предприятия, экономическое стимули- 


рование 7390 
экономика 7071 
Административное право Беларуси 7102 


Административные правонарушения, ответ- 


ственность, Беларусь 7093 
Азбука 7143 
Акушерство, справочники 7360 
Алгебра, методические пособия 7198 
Анализ хозяйственной деятельности 7435 
Анатомия, атласы 7312 
АнглиЙскИйЙ ЯЗЫК 7498, 7512 


переводы на русский язык, практиче- 
ские работы учаіцихся 7494 
экзамены 7151 

Английский язык для дошкольников 7133, 
7137, 7148 


Аппликация 7142 
Аритмии сердца, лечение 7352 
Артриты, лечение 7357 


Ассемблер (символического кодирования 


язык) 6948 
Аэродинамика 7173 
Банковские операций 7070 
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Банковский кодекс Республики Бела- 


русь 7069 
Беженцы, Беларусь, правовое положе- 
ние 7047 
Безопасность жизнедеятельности 6978, 
7117 


изучение в дошкольных учреждениях 
7204 


Белорусская культура 7114, 7243 
Белорусская проза 7707 
Белорусская философия 6988 
Белорусский язык 7530 


Белорусско-российские экономические связи 
7049 


Белорусско-русские словари 7564 
Белорусы в русско-японской войне 
1904-1905 годов 6979 
Беременность, гигиена 7316 
Бизнес-план, составление 7113 
Биотопливо 7364 
Биоэнергетика 6986, 7339 
Бисерное рукоделие 7474 
Боевые искусства, практические работы 
учаіцихся 7482 
Борьба (спортивный), практические работы 
учаіцихся 7482 
Бухгалтерский учет 7423-24 
автоматизация, практические работы 
учаіцихся 7422 
документация 7426 
законодательство 7420 
практические работы учашцихся 7425 
учебники и пособия 7421 
Бухгалтерский учет торговый 7427 


Великая Отечественная война 1941-1945 

годов 6976, 7728 
Вентиляторы 7371 
ВИЧ-инфекция, профилактика и борьба, са- 


нитарно-просветительная работа 7321 
Внекласеная и внешкольная работа 7202 
- Минск 7121 
Внешняя политика Беларуси 7048 
Внешняя торговля 7436 
Внешняя торговля Беларуси 7078 


Водные ресурсы, Брестская область, ис- 
пользование, экологические Основы, 
справочники 7249 

Военная медицина в Беларуси, история 
7022 


Военное дело 7384 
Волокнистые материалы, пройзводство 
7438 


Воспитание в семье 6994, 7115, 7120, 7161 

Вторая мировая война 1939-1945 годов 
7719-20 

Высшее образование, учебники и пособия 
7218 


Вышивка 7469 
Вязание ручное 7470, 7472. 
Гадание на картах 6984 
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Газеты детские, художественное оформле- 
ние 6972 


Газовая сварка 7373 
Гендерные исследования 7161 
Генеалогія 7716 
Генераторы квантовые, применение в меди- 
цине 7369 
Геодезия, лабораторные работы 7291 
Геометрия 
задачи 7183-85 
методические пособия 7199 
успеваемость р учацихся, проверка 
7183-85 
Геофизика, Восточно-Европейская плат- 
форма 7303 


Гепатит вирусный, профилактика и борьба, 


санитарно-просветительная работа 
7321 
Геральдика в Беларуси 7715 
Гигиена беременности 7316 
Гигиена детского возраста 7323 
Гигиена питания 7317 
практические работы учашцихся 7318 
Гигиена радиационная 7298 
лабораторные работы 7333 
Гигиена студентов 7117 
Гигиена школьная 7117 


Гидробиология, лабораторные работы 7306 


Гимнастические упражнения для лица 
7319, 7346 

Гинекология, справочники 7360 

Гистология 7348 


Городской транспорт, проектирование 7387 

Гороскопы 6985 

Государственная автомобильная инспекция 
(ГАЙ), разговорникийи многоязычные 
7105 

Государственное регулирование экономики 
7072-73 

Грамота, методика обучения 7129 

Графика, практические работы учаіцихся 


7311 
7716 
учебники и пособия 


Грибы, Беларусь 

Дваранства ў Беларусі, гісторыя 

Делопройзводство, 
6959 


Деньги и денежное обрашцение 7032, 7039 


Депрессивные состояния, лечение 7358 
Деревообработка, технология 7442 
Детали машин, эскизы 7460 
Дети 
Беларусь, социальная заіцита 7110 
воспитание 7120 


Дети дошкольного возраста 
методика обучения 7129, 7132, 7146-47 
подготовка к школе 7130, 7147 

Дети одаренные, воспитание и обучение 
7205 

Дети раннего возраста 
воспитание и обучение 
здоровье и гигиена 


7115, 7139, 7323 
7323 


Дети с задержкой психического развития, 


методика обучения 7204 
Детская психология 6994, 7115, 7120 
Детские игры и развлечения 7132 
Детские энциклопедий 6981 
Дискуре 7530 
Дифференциальные уравнения, задачи, ре- 

шение 7284 


Договор в гражданском праве Беларуси 
7101 

Документы, оформление, учебники и посо- 
бия 7487 

Дорожные машины стройтельные 
конструкция и расчет, лабораторные 


работы 7383 
эксплуатация, лабораторные работы 
7383 

Дошкольное воспитание 7132 

Древесиноведение, учебники и пособия 
7441 

Древесные отходы, использование 7364 

Дыхательные органы, болезни, лечение 
7353 

Евреи в Беларуси, история 7046 

Естествознание, Ффилософские проблемы 
7248 

Жалобы и заявления, рассмотрение, Бела- 
русь, законодательство 7089 

Железобетонные конструкций 7382 


расчет, практические работы учаіцихся 
7379 

Женские консультации, организация рабо- 
ты, справочники 7360 

Животные, Беларусь, учебники и пособия 
7310 

Жилицное строительство индивидуальное 
7455 


Жилицное хозяйство, управление 7065 
Жилые здания 
постройка 7455 
эксплуатация 7065 


Журналистика, Беларусь 6969, 6971-72 
Журналы детские, художественное оформ- 


ление 6972 
Законность 7083 
Заіцита населения от чрезвычайных ситуа- 

ЦИЙ 

лабораторные работы 7333 

практические работы учашцихся 7332 
Заіцита растений 7394 
Здоровый образ жизни 7320, 7340 


Земледелие, библиографические указатели 
6965 


Зенитные ракетные комплексы 7377 
Зрение, расстройства 6998 
Зрительное восприятие, психология 6998 


Идеологическая работа в Вооруженных Си- 
лах Республики Беларусь 7106 
Избирательный кодекс Республики Бела- 
русь 7090 
Изложение (педагогический) 7196 


Изображения, обработка 7370 
Изобразительное искусство, методические 
пособия 7201 
Инвестиции см. Капитальные вложения 
Индейцы Северной Америки, история 7718 


Инженерная графика 7460 
практические работы учаіцихся 7459 

Инновации см. Нововведения 

Иностранные языки 
изучение 7507 
методика преподавания, терминология, 
словари 7118 
методика преподавания в высшей шко- 
ле 7212, 7507 


Институциональный подход в экономике 
7250 


Интеллект 7003 
Интеллектуальные системы, проектирова- 
ние 6950 
Интернет 6969 
Меб-приложения, программирование, 
учебники и пособия 6952 
Информатизация обіцества 
Беларусь 6971 
правовые основы 6970 
Информатика 6954 
учебники и пособия 6946 
Информационная безопасность, правовые 
основы 6970 
Информационная технология 6949, 7168 


Ионизируюіцие излучения, измерение 7298 


Испанский язык 7497, 7499 
экзамены 7152 

Испанско-русские словари 7511 

История 
Барановичи 7723 
Беларусь 6975-76, 7108, 7714 
- экзамены 7156 
Брестская область 7723 
Гомель 7727 
Европа 7719 
СССР 7728 


Иогов система физической культуры 7345-46 
Кадры, повышение квалификации 6955 
Каменные конструкций, расчет, практиче- 


ские работы учаіцихся 7379 
Капитализм 7051 
Капитальные вложения, Беларусь, законо- 

дательство 7098 

Витебская область 7063-64 
Каратэ 7483 
Картография 

лабораторные работы 7291 

словари учебные 7290 
Картофелеводство 7398-99 


Квантовая механика, учебники и пособия 
7293 

Кожа, уход 

Командировки служебные 

Коммуникация (социологический) 
7485 


7319, 7346 
7424 
7006, 
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Компьютеризация обучения 7168 
Компьютеры персональные 6947 
программирование 6948 
процессоры табличные, задачи 6953 
эксплуатация 6944 


Кондитерские изделия мучнистые, рецептура 
7404, 7406 


Конституция Республики Беларусь 7092 
Конфликт (психологический) 7034 
Концессия (экономический) 7098 
Конькобежный спорт 7479 
Корма 

добавки 7401 

питательность 7401 
Краеведение 

Гомельская область 7713 

Пекин 7231 

Рим 7229, 7232 

Чехия 7228 
Креативность (психологический) 7002 


Кровеносные сосуДы НИЖНИХ конечностей, 


лечение хирургическое 7351 
Кровотечения 7350 
Кровь, свертываемость, расстройства, диаг- 

ностика лабораторная 7350 
Крупный рогатый скот, кормление мине- 

ральное 7402 
Куклы 7471 
Кукуруза, удобрения 7395 
Кулинария, рецептура 7405, 7409 
Культура славянских народов 7243 
Лазареты, Минск, история 7022 
Лазеры см. Генераторы квантовые 
Ландшафтное проектирование, практиче- 

ские работы учаіцихся 7389 
Латинский язык 7504 
Легкая атлетика в Беларуси, история 7478 


Легочные болезни хронические, лечение 
7354 

Лекарства, испытание 7341-42 

Лепка 7142 

Лесоводство, практические работы учаіцихся 
7389 


Лесоматериалы, учебники и пособия 7441 
Летняя работа с детьми 7116 
Лидерство 7035 
Лингвистика см. Языкознание 

Линейные уравнения 7285 
Литературная критика 7710 


Литературное чтение, методические посо- 
бия для начальной школы 7169 

Литературные жанры 7710 

Личность (психологический), формирова- 
ние 6992, 6996 

Логика 7006 
учебники и пособия 7005 

Логистика, практические работы учаіцихся 
6957, 6961 


Логопедическая работа сдетьмий: 7206-07 
Лыжники, тренировка 7480 
Люпин, удобрения 7395 
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Макроэкономика, курсовые работы 7219 
Маркетинг 7067, 7077 
практические работы учаіцихся 6957 
Математика 
методические пособия 7167, 7182 
методические пособия для начальной 


ШКОЛЫ 7179, 7186, 7200 
письменные работы учашцихся 7177-78 
самостоятельная работа учаіцихся 
7177-78 
успеваемость р учаіцихся, проверка 
7177-78 
успеваемость учаіцихся в начальной 
школе, проверка 7186, 7205 
Математика высшая 7259 
Математическая статистика 7286 
Математические олимпиады школьные 
7181 
Математическое моделирование, учебники 
и пособия 7287 
Материаловедение, учебники и пособия 
7441 
Машиностроение, технологическое проек- 
тирование 7365 
Машиностройтельная продукция, качество, 
контроль 7391 
Машины 
надежность 7361 
расчет 7361 


Мебель художественная, музейные собра- 


ния, Несвиж 6968 
Медицина народная 7340 
Медицина народная японская 7339 
Медицинская помоіць, Минск, история 

7022 
Международное право публичное 7084 
Международное право частное 7084, 7088 
Международные отношения 7048 


Международные экономические связи 7078 
Межличностные отношения 6992, 6997 
Менеджмент, практические работы учаіцихся 
6958 

Металлообработка 7372 
Метрологическая служба, Беларусь, история 
6962 


Метрология в Беларуси, история 6962 
Механика 7294-95 
Миграционная политика Беларуси 7047 


Микроконтроллеры, программирование, ла- 


бораторные работы 6951 
Микроэкономика 7052 
Милиция, Витебская область 7104 
Минеральные ресурсы, Беларусь 6974 
Моды 6973 
Молекулярная биология 7309 
Молитвословы 6977 
Молодежь 

социально-психологические проблемы 

7004 

социальные проблемы 7038 


Молодняк крупного рогатого скота, корм- 
ление 7402 


Морфема в русском языке, практические 
работы учаіцихся 7540 

Музей-заповедники историко-архитектурные, 
Несвиж 6968 

Музыкальный фольклор белорусский 7245 

Мусор, обезвреживание и переработка, изу- 
чение в школе 


Мучные блюда, рецептура 7404, 7406 
Мышление 
ПСИХОЛОГИЯ 7002 
развитие 6991 
Наноструктуры 7443 


Наркомании, профилактика и борьба, сани- 

тарно-просветительная работа 7316 
Народная медицина см. Медицина народная 
Народное образование, учреждения, плани- 


рование 7113 
Население, Беларусь, антропологические 

исследования 7305 
Насилие (социологический) 7110-11 
Наука 6942 
Наука в Беларуси 6941 
Научно-исследовательская работа 6942 


Национальные менышинства в Беларуси 
7046 

Национальные парки, Беларусь, справочники 
7249 


Неврология 6998 
Недвижимость 7066 
Нейропсихология 6998 
Немецкий язык 7502, 7508-09 
грамматика 7496 
экзамены 7153 


Нервная система, анатомия и гистология, 
практические работы учацихся 7314 

Несовершеннолетние, БССР, социальная 
заіцита, история 7112 

Нововведения 7049, 7063-64, 7362 

Образование взрослых 6955 

Обувные материалы, технический контроль, 
неразрушаюіцие методы 7444 

Обіцение, пеихология 7029, 7033-34, 7040- 
41, 7044 


Обіцествоведение, методические пособия 
7162 

Одежда, пошив 7471 

Одежда детская, модели 7470 

Оккультизм 6983 


Олимпиады по математике школьные см. 
Математические олимпиады школьные 


Оптика, учебники и пособия 7293 
Оптико-электронные системы 7370 
Оптические приборы 7369 
Организация пройзводства, управление, 

учебники и пособия 6960 


Организация управления, практические ра- 
боты учаіцихся 6958 
Органы внутренних дел, организация работы 
7094 
Остеоартроз, лечение 
Остеопороз, лечение 


7357 
7357 


Охота и охотничий промысел, Беларусь 
7403 
Охрана окружаюццей среды 


Беларусь 7257 
- правовые основы 7103 
Охрана труда 7057 
Беларусь, законодательство 7058 
практические работы учаіцихся 7059 
учебники и пособия 7056 
Память, развитие 7275 


Пасхальные блюда, рецептура 7404, 7406-08 
Педагогика 6955 
Педагогическая психология 7122, 7222 
Педагогические исследования, методы 7119 
Педиатрия 7349 
учебники и пособия 7347 
Пейзаж в изобразительном искусстве 7467 
Первая мировая война 1914-1918 годов 
6975-76, 7022, 7717, 7723 
Перспектива, построение 7466 
Перспектива (искусство, геометрический) 
7458 


Пионерские организации, Беларусь 6980 
Письмо, методика обучения, учебно- 
наглядные пособия 7130 
Питание 
гигиена 7317 
- практические работы учаіцихся 7318 
Пиіцевые продукты 
качество, оценка 7439 
химический анализ 7439 


Планирование экономического и социаль- 
ного развития, практические работы 
учаіцихся 7074 

Пленки тонкие, получение 7438 

Плиты древесностружечные, производство 
7442 

Пожарная охрана 

Пожарная сигнализация 7335 
практические работы учаіцихся 7336 

Пожарное оборудование, практические ра- 
боты учаіцихся 7336 

Пожарно-техническая экспертиза, практи- 


6978, 7334 


ческие работы учаіцихся 7324 
Полезные ископаемые, Беларусь 6974 
Полимеры 7443 
Политическая социология 7031 
Политология, практические работы уча- 

ІЦИХСЯ 7045 
Польская проза 7707 
Поляки в Беларуси 7046 


Поминовение усопших (религиозный) 7016 


Поносы у детей, лечение 7355 
Порошковая металлургия 7374 
Почвоведение, учебники и пособия 7392; 
Почвы 

Беларусь 7393 


загрязнение радиоактивными веіцест- 
вами, Беларусь 7402 
Почки, пересадка 7356 
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Права, свободы и обязанности граждан Бе- 


ларуси 7089 
Права человека, международно-правовая 
заіцита 7086-87 


Права человека в СНГ, международно- 
правовая заішцита 

Правила дорожного движения 7418 
Беларусь 7416-17 
нарушения, ответственность админист- 


ративная, Беларусь 7097 
экзамены 7415 
Право 7081-83 
Правопорядок 7083 
Православие 6992, 6996, 7008, 


7010, 7016- 17, 7020 

Православная церковь в Беларуси, история 
7022 

Православная церковь в Могилеве, история 
7009 


Православное богословие 7007,  7011-15, 
7018- 19, 7706 
Праздники 7477 
Предпринимательство 7068 
психологические основы 7033, 7036 
Предприятия 
анализ хозяйственной деятельности 
7435 


коммерческая работа, практические ра- 


боты учаіцихся 7429 
управление 7433 
- практические работы учаіцихся 7437 
финансы, курсовое проектирование 
7223 
экономика 7433 
- дипломное проектирование 7224 
- задачи 7432 
- курсовое проектирование 7224 
- практические работы учаіцихся 7431 
Преступление, предупреждение 7094 
Преступность, причины, изучение 7094 


Природные ресурсы, использование, эконо- 


мическая эффективность 7250 
Программирования языки 6948 
Пройзводственная практика студентов 

7220-21 
Промышленная продукция, качество 7430 
Промышленная статистика, практические 

работы учаіцихся 7026 


Промышленные предприятия, анализ хозяй- 

ственной деятельности 7434 
Профессиональное образование 6955, 7210 
Профессиональные союзы, Минск 7060 
Психологические исследования, обработка 


результатов, статистические методы 
7000 
Психология 6995, 6997--99, 7001 
Психология экспериментальная 7000 
Психотерапия 7343 
Психотерапия в Литве 7358 
Путеводители по Пекину 7231 
Путеводители по Праге 7228 
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Путеводители по Риму 7229, 7232 
Путеводители по Чехии 7228 
Радиационная гигиена 7298 

лабораторные работы 7333 
Радиоэкология 7307 
Разведка и контрразведка в Беларуси, исто- 

рия 7108 
Разговорники многоязычные 7105 


Растениеводство, Беларусь, биобиблиогра- 
фические указатели 6965 

Растения, Беларусь, учебники и пособия 
7310 

Региональная экономика, Витебская область 
7063-64 

Редактирование, учебники и пособия 7487 

Религиозная мораль 6992, 6996 

Религиозная философия русская 7706 

Религиозное воспитание детей 6977 

Религиозные организации в Беларуси, аль- 


манахи 7023 
Речевые дефекты у детей, исправление и 
предупреждение 7206-08 


Речь, развитие у детей дошкольного возраста 
7141, 7144-45, 7208 
Рисование 7457-58, 7461, 7464-65, 7467-68 


Рисование для дошкольников 7142 
Родительские права и обязанности 6992 
Рождество Христово 7010 
Русская литература 7706 

методические пособия 7164, 7187 
Русская проза 7707 
Русская философия 6988 
Русский язык 7530 

изложения 7196 

методические пособия 7158, 7176, 


7180, 7194, 7196 

методические пособия для начальной 
школы 7160 
словари орфографические 7549 
успеваемость учаіцихся в начальной 


школе, проверка 7180 
экзамены 7196 
Русский язык для дошкольников 135, 
7140, 7143 
Русский язык для иностранцев 7554 
лексика, учебники и пособия 7550 
Русско-белорусские словари 7564 
Русско-испанские словари 7511 
Рынок (экономический) 7250 
Садоводство, Беларусь 7396 
Самовоспитание 7040 
психологические основы 7030, 7036, 
7043-44 
ПСИХОЛОГИЯ 7029 
Самосовершенствование нравственное 
6986 
Сварка 7373 


Секты (религиозный) в Беларуси, альманахи 
7023 

Сельское хозяйство, библиографические 
указатели 6965 


Сельскохозяйственная наука в Беларуси, 
биобиблиографические пособия 6965 

Сельскохозяйственная продукция, качество 
7390 

Сельскохозяйственные машины и орудия, 


качество, контроль 7391 
Семейное воспитание см. Воспитание в се- 
мье 
Семья и брак, социально-психологические 
проблемы 7111 
Сенсорное воспитание 7139 
Сердечно-сосудистая система, анатомия, 
практические работы учацихся 7313 
Символика белорусская 7107 
Символика военная 7107 
Славяне восточные, этнография 7243 
Словари белорусско-русекие 7564 
Словари испанско-русские 7511 
Словари по картографий учебные 7290 


Словари по методике преподавания ино- 


странных языков 7118 
Словари по топографии учебные 7290 
Словари русско-белорусские 7564 


Словари русского языка орфографические 


Словари русско-испанские 7511 
Словообразование 7485 
Словообразование в русском языке, практи- 


ческие работы учаіцихся 7540 
Слух, расстройства 6999 
Смерть 7016 
Сонники 7246 


Социалистическая система хозяйства 7051 
Социальная педагогика 7123 
Социальная психология 7029-30, 7032, 
7034-35, 7037, 7039-41, 7043 
Социальная работа среди детей и подрост- 


ков, Беларусь 7110 
Спина, боли, лечение физкультурой 7345 
Спиртовое производство, Мозырь 7440 


Способности, развитие у детей дошкольно- 


го возраста 7134 
Справочники 

акушерство 7360 

водные ресурсы, Брестская область, ис- 

пользование, экологические Основы 

7249 

гинекология 7360 

женские консультации, организация ра- 

боты 7360 

национальные парки, Беларусь 7249 
Сталь, термическая обработка 7375 
Стальное литье 7375 
Стандарты, учебники и пособия 7218 
Статистика, учебники и пособия 7027 


Статистика предприятий, учебники и посо- 

бия 7025 
Стилистика, учебники и пособия 7487 
Стройтельная механика 7380 


Стройтельные конструкций, расчет, само- 
стоятельная работа учашихся вузов 
7381 


Стройтельные организации, Минск 7452 
Стройтельные сметы 

составление 

- дипломное проектирование 7217 

- курсовое проектирование 7217 
Стройтельство 

ценообразование 

- дипломное проектирование 7217 

- курсовое проектирование 7217 
Студенты 

здоровье и гигиена 7117 

ПСИХОЛОГИЯ 7222 
Суворовские училица, Минск 7109 
Суставы 

болезни 

-- диагностика 7357 

- лечение 7357 
Счет устный, методика 7200, 7275 


Таможенный кодеке Таможенного союза 
7080 

Таможенный контроль, Беларусь, законода- 
тельство 7079 


Тарифные соглашения отраслевые 7060 
Татары в Беларуси 7046 
Творчество, психология 7002 
Тенние 7484 
Теософия 6987 
Термодинамика 7303 
Термодинамика техническая 7295 


Тесты 7348-49, 7394, 7432, 7434 
Технические университеты, кафедры "Трак- 


торы", Минск 7215 
Товароведение, учебники и пособия 6956 
Товары 

Беларусь 7430 

качество 7430 

номенклатура 7436 
Токарное дело, лабораторные работы 7376 
Токсикология 7344 
Топография 

лабораторные работы 7291 

словари учебные 7290 


Торговля, практические работы учаіцихся 
7429 
Торговые предприятия 


трудовые правоотношения 7060 
учет и отчетность 7427 
Травматическое оружие, энциклопедии 
Тракторы, проектирование 7387 
Транспорт, Беларусь 7415 


Транспортные преступления, расследование 
7097 

Транспортные средства 
проектирование 7387 
управление, учебники и пособия 7414 
эксплуатация, правовое регулирование 
7093 
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Трудовое воспитание в дошкольных учреж- 


дениях 7127 
Трудовое обучение в начальной школе 
методические пособия 7203 


успеваемость учаіцихся, проверка 7203 


Туризм 
Витебская область 7225-27 
Гродно 7230 
Латвия 7225-27 
Литва 7225-27 
Пекин, путеводители 7231 
Прага, путеводители 7228 
Рим, путеводители 7229, 7232 
Чехия, путеводители 7228 
Туристские маршруты 
Витебская область 7225-27 
Латвия 7225-27 
Литва 7225-27 
Углерод, соединения 7443 
Уголовное право международное 7085 
Уголовный процесс Беларуси 7095-96 


Университеты, кафедры физического вос- 


питания и спорта, Беларусь 7216 
Урок 
методика 7126, 7169, 7182. 


планирование 7158, 7167, 7176, 7187, 
7194, 7197-99 
Услуги (экономический) 7072-73 
Учебно-воспитательная работа, Пинск 7114 
Учебно-воспитательная работа в детских 
оздоровительных лагерях 7116 
Учебно-воспитательная работа в детских 
оздоровительных лагерях летних, пла- 
нирование 7125 
Учебно-воспитательная работа в дошколь- 
ных учреждениях 7139 
Учебно-воспитательная работа в профес- 


сионально-технических училиіцах 
7209-10 
качество, оценка 7211 


Учебно-воспитательная работа в средних 
специальных учебных заведениях 7209 

Учебно-воспитательная работа в школе 
7161, 7202 

Учебно-воспитательная работа во внешко- 
льных учреждениях, Минск 7121 

Ученический коллектив школьный, само- 


управление 7124 
Фармация, терминология латинская 7504 
Фармация в Минске 7341-42 
Физика 

внеклассная и внешкольная работа 

7173 

методика преподавания 7168, 7173 

учебники и пособия 7293 
Физиология 

атласы 7312 

задачи 7315 
Физическая культура и спорт 7483 

Беларусь 7481 
Физические упражнения 7317 
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Физическое воспитание 7481 

Физическое воспитание в высшей школе 
7320 

Физическое воспитание в дошкольных уч- 


реждениях 7136 
Философия культуры 6989 
Финансы 

Беларусь 7420 

управление 7032, 7037, 7039 


Фольклор, практические работы учаіцихся 
7247 


Французский язык 7513, 7521-22 


методические пособия 7157, 7159 

экзамены 7154 
Хиромантия, энциклопедии 6990 
Хирургия 

практические работы учаіцихся 

7220-21 

учебники и пособия 7359 
Хозяйственное право Беларуси 7099 
Хозяйственный процессуальный  кодекс 

Республики Беларусь 7100 
Христианская мораль 7018, 7706 
Христианское богословие 7017, 7020 


Художественное воспитание в ДОШКОЛЬНЫХ 


учреждениях 7134 
Цветоводство 7397 
Цветоводство приусадебное 7400 
Ценностные ориентациий 7042; 


Частнопредпринимательская деятельность 
7067, 7072-73 
"Человек и мир", методические пособия для 


начальной школы 7197 
Черчение 7466 
Чрезвычайные ситуации 7334 
Чтение быстрое, методика 6967 
Школа, работа с родителями 7123, 7161 
Школа средняя, экзамены 7155 


Школы искусств детские, Светлогорск 7163 


Школьника, здоровье и гигиена 7117 
Школьные праздники, сценарий 7195 
Экологические системы 7309 


Экологические тропы, Гродненская область 
7233 
Экологическое воспитание в ДОШКОЛЬНЫХ 


учреждениях 7131 
Экологическое воспитание в школе 7174 
Экономика 7050 

Беларусь 7049 

Российская Федерация 7049 
Экономическая реформа 7071 
Экономическая теория 7054 


Экономическое прогнозирование, практиче- 
ские работы учаіцихся 7074 

Экслибрис, практические работы учаіцихся 
6982 

Электрические установки, пожарная охрана, 


практические работы учаіцихея 7337 
Электроника, лабораторные работы 7368 
Электронные таблицы, задачи 6953 


работы р Энциклопедии по оружию травматическому 


Электротехника,  лабораторные 
7378 


7368 
Энергетика, Беларусь 7363 Энциклопедии по хиромантии 6990 
Энергосберегаюіцая технология Юридическая психология 6993 
Беларусь 7364 Ядовитые и вредные растения 7344 
Витебская область 7362 Языкознание 7486 
Энциклопедии детские 6981 


ПІ 


ПАКАЗАЛЬНІК ЗАГАЛОЎКАЎ 


Азбука в картинках по немецкому языку 
7488 

Азбука в стихах и картинках 7639 

Азбука моды в твоем гардеробе 6973 

Актуальные вопросы обучения иностран- 
ным языкам в вузах неязыкового про- 


филя 7212 
Актуальные направления воспитания лич- 
ности в системе профессионально- 
технического и среднего специального 
образования 7209 
Актуальные проблемы международного 
публичного и международного частного 
права 7084 
Актуальныя праблемы мовазнаўства і 
лінгвадыдактыкі 7561 
Алгебра 7277 


Александр Рудских - легенда белорусской 


легкой атлетики 7478 
Анализ пиіцевых продуктов 7459 
Анатомический атлас 7312 
Английский язык 7489 


Банковский кодекс Республики Беларусь 
7069 

Барановичский государственный университет 
7213 


Беларуская лінгвістыка 7562; 
Беларуская мова 7563 
Беларускі фальклор 7244 
Беларускія казкі. Кот-прывід... 7701 
Беларусь в современном мире 7048 


Беларусь и мировые экономические процессы 
7078 

Белла Двина и Балтийский озерный край. 
Красочный калейдоскоп природных 
ландшафтов 7225 

Белла Двина и Балтийский озерный край. С 
друзьями в страну голубых озер 7226 

Белла Двина и Балтийский озерный край. 


Самое интересное и уникальное 7227 
Белорусские сказки. Кот-призрак... 7702 
Бенчмаркетинг 7077 


Беременность и употребление наркотиков 
7316 

Бизнес-план учреждения образования 7113 

Білеты для правядзення абавязковага выпу- 
скнога экзамену па вучэбным прадмеце 
"Гісторыя Беларусі" па завяршэнні на- 
вучання і выхавання на ІП ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі вучняў пры 
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засваенні зместу адукацыйнай прагра- 
мы базавай адукацыі 7149 
Білеты для правядзення «выпускных экзаме- 
наў на выбар вучняў па завяршэнні на- 
вучання і выхавання на Ш ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі (у тым ліку 
правядзення экзаменаў у парадку экс- 
тэрнату) ва ўстановах агульнай сярэд- 
няй адукацыі з беларускай мовай наву- 
чання 7150 
Билеты для проведения выпускного экзаме- 
на по учебному предмету "Английский 
язык" по завершении обучения и воспи- 
тания на Ш ступени обіцего среднего 
образования 7151 
Билеты для проведения выпускного экзаме- 
на по учебному предмету "Испанский 
язык" по завершении обучения и воспи- 
тания на Ш ступени обіцего среднего 
образования 7152 
Билеты для проведения выпускного экзаме- 
на по учебному предмету "Немецкий 
язык" по завершении обучения и воспи- 
тания на Ш ступени обіцего среднего 
образования 7153 
Билеты для проведения выпускного экзаме- 
на по учебному предмету "Французский 
язык" по завершенийи обучения и 
воспитания на ШШ ступени обіцего 
среднего образования 7154 
Билеты для проведения выпускных экзаме- 
нов по выбору учаіцихся по завершениий 
обучения и воспитания на Ш ступени 
обіцего среднего образования (в том 
числе для проведения экзаменов в по- 
рядке экстерната) в учреждениях обіце- 
го среднего образования с русским язы- 
ком обучения 7155 
Билеты для проведения обязательного вы- 
пускного экзамена по учебному пред- 
мету "История Беларуси" по заверше- 
ний обучения и воспитания на ІП ступе- 
ни обіцего среднего образования уча- 
цихся при освоений содержания обра- 
зовательной ) программы базового 
образования 7156 
Блиц-тесты по английскому языку 7490-91 
Борьба с преступностью: теория и практика 
7094 


Буклет победителей Международного фес- 
тиваля-конкурса "Выбор года 2013" в 
Беларуси 7430 

Бухгалтерский учет 7421 

Бухгалтерский учет в системе автоматизи- 
рованной обработки информации 7422 

Великие преобразователи естествознания: 


Николай Коперник 7248 
Вентиляторы 7371 
Веселимся и играем 7132 
Витебская милиция 7104 
Владимир Павлович Самсонов 6965 


Внешнеэкономический фактор в стратегий 
инновационного развития России и Бе- 


ларуси 7049 
Водные ресурсы Национального парка 
"Браславские озера" 7249 


Вопросы мониторинга и заіцита беженцев 
7047 


Впервые в храме 7008 
Все для праздника 7477 
Все правила по математике 7260 
Всеобіцая декларация прав человека 7086 
Выпечка к Пасхе 7404 
Вышивка лентами 7469 


Вялікае Княства Літоўскае і яго суседзі ў 
ХІЎ- ХУ стст. 7722 
Гадания на картах 6984 
Гендер и проблемы коммуникативного по- 
ведения 7485 
Гендерное и семейное воспитание учаіцихся 
7161 
Гороскопы 6985 
Государственно-частное партнерство: обу- 
чаюіцие материалы для государственно- 
го сектора 7072 
Государственно-частное партнерство: обу- 
чаюіцие материалы для частного секто- 
ра 7073 
Грамматика немецкого языка 7496 
ГУО "Светлогорская детская школа ис- 


кусств" 7163 
Дары волхвов 7010 
90 лет метрологии в Беларуси 6962 


Детские шапочки, пинетки и нНосочки сСПиИ- 


цами и крючком 7470 
Детям о дедушке 7647-48 
Детям о папе 7649-50 
Дилан Дог. Призрак Анны Невер 7590 
Дипломное проектирование 7214 


Дискурсивные практики в Беларуси: меж- 


культурный аспект 7530 
Добрушский район 7713 
Дочка-умница 7651 
Дубровский 7595 
Дюймовочка 7652 
Задачи на проценты 7264 


Закон о таможенном регулировании в Рес- 
публике Беларусь 7079 
Закон Республики Беларусь "Об обраіцени- 
ях граждан и юридических лиц" 7089 


Записная книжка туриста [г. Гродно] 7230 

Заіцита населения и обьектов от чрезвычай- 
ных ситуаций 7332 

Заіцита населения и хозяйственных обьек- 
тов от чрезвычайных ситуаций. Радиа- 
ционная безопасность 1333 

Зборнік заданняў для выпускнога экзамену 
па вучэбным прадмеце "Матэматыка" за 
перыяд навучання і выхавання на 
П ступені агульнай сярэдняй адукацыі 
7165 

Зборнік кантрольных работ па матэматыцы 
за перыяд навучання на І ступені агуль- 


най сярэдняй адукацыі 7166 
Здоровый образ жизни 7320 
Знать и уметь 7321 


Играем на уроках английского языка в на- 
чальной школе 7134; 
Игра-конкурс по информатике "Инфомыш- 
ка-2013" 6945 
Идеологическая работа в системе обеспече- 
ния военной безопасности государства 
7106 
Избирательный кодеке Республики Бела- 
русь 7090 
Изменение к изданию "Гигиена труда и 
пройзводственная санитария. Сборник 
технических нормативных правовых ак- 
тов Республики Беларусь. Минск, Ди- 
зайн ПРО, 2013" 7322 
Инновации в энергосбережений - инвести- 
ции в будуіцее 7362 
Инновации, инвестиции, перспективы 7063 
Инновации, энергоэффективность, образо- 
вание - залог бережливости 7363 
Инновационные и инвестиционные проекты 
Витебской области 7064 
Информатика 6946 
Информационные технологий обучения фи- 


зике в средней школе 7168 
Искорки света 7692 
Испанский язык 7499 


Как улучшить отношения с родителями 
6992 
"Калегіум": события и люди 7114 
Калі цвіла чаромха 7627 
Канспекты па беларускай мове для падрых- 
тоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання 
7568 
Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь (1994, 
1919, 1927, 1937, 1978) 7091 
Картография с основами топографий 7290 
Картофелеводство 7398-99 
Карточки для экспресс-контроля по русско- 
му языку 7536-38 
Каталог инвестиционных предложений 
г. Минска и Минской области 7053 
Каталог почтовых марок Республики Бела- 
русь, 2013 7419 
Кафедра "Тракторы" 7215 
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Кафедра физического воспитания и спорта 
7216 
Клумбы от весны до осени 7400 
Конвенция Содружества Независимых Го- 
сударств о правах и основных свободах 
человека, Минск, 26 мая 1995 г. 7086 
Конституция Республики Беларусь 1994 го- 
да 7092 
Конструйрование и оснаіцение технологи- 
ческих комплексов 7365 
Корпоративная пресса в системе СМИ Рес- 
публики Беларусь: традиции, опыт, пу- 
ти развития 6971 
Критическая ишемия нижних конечностей 
7351 
Крючок. Вязание 7472 
Лекарственные средства производства УП 
"Минскинтеркапе": опыт доказательной 
медицины 7341-42 
Лексический минимум по английскому язы- 


ку для начальной школы 7503 
Лесные сказки 7655 
Летний детский отдых 7116 
Литературное чтение 7708-09 
Логистика 6957 
Логопедический альбом для развития речи 

малышей 7206 


Лыжные гонки. Теория и методика спор- 

тивной тренировки 7480 
Любимые сказки 7656 
Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне 


(ХУ-ХУШ стст.) 7725 
Маленькие сказочки 7657 
Маленький молитвослов 6977 
Мамочке любимой 7658 


Математика 7177-18, 7269 
Материалы для подготовки к обязательному 
выпускному экзамену по английскому 


языку 7506 
Матэрыял для дадатковага чытання вучняў 
1 класа 7575 


Медико-педагогические проблемы охраны 
здоровья учаіцихся и безопасности 
жизнедеятельности 7117 
Межкультурная коммуникация и профес- 
сионально ориентированное обучение 
иностранным языкам 7507 
Методические указания по организаций 
входного контроля качества машино- 
строительной продукциий, поступаюіцей 
агропромышленному комплексу 7391 
Методические указания по теме "Эскизиро- 
вание деталей" для студентов техниче- 
ских специальностей дневной и заочной 
форм обучения 7460 
Методическое пособие по развитию навы- 

ков устной речи по теме "Предприятие" 

7508 
Метрология 6963 
Механика. Научные исследования и учебно- 
методические разработки 7294 
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Механическая обработка металла на станках 


И лИНИяХ 7372 
Міншчына літаратурная 7631 
Мова "Нашай Нівы" 7577 


Молодежная инициатива в решении совре- 
менных проблем юриспруденций 7081 

Молодые ученые в инновационном пойске 
7486 


Мультфильмы про ребят 7662 
На Нёманскай хвалі 7632 
На пульсе времени 7440 


На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нарад- 
жэння акадэміка М. В. Бірылы 7578 
Найболее резонансные случай нарушения 
прав человека в отдельных странах ми- 
ра, 2013 7087 
Наследники Бога 7696 
Настольная книга собственника квартиры 
многоэтажного жилого дома 7065 
Научные труды НИЙ физической культуры 
и спорта Республики Беларусь 7481 
Непрерывные олимпиады по математике 
7181 
Нестандартные уроки по математике 7182 
Нормы расхода топлива на механические 
транспортные средства, машины, меха- 
низмы и оборудование в Республике 
Беларусь 7385 
Нормы расхода топлива на механические 
транспортные средства, суда, машины, 
механизмы и оборудование в Республи- 
ке Беларусь 7386 
О концессиях 7098 
О поминовении и погребении усопших 
7016 
О состоянии и перспективах развития науки 
в Республике Беларусь по итогам 2011 
года 6941 
Об охране труда 7058 
Обзор рынка недвижимости г. Минска за 
2013 год 7066 
Обіцая теория права 7082 
Опорный конспект лекций по экономиче- 


ской теории 7054 
Орфографический словарь 7549 
Основные понятия и законы химий 7301 
От звука к звуку 7510 


Открытые семантические технологий про- 
ектирования интеллектуальных систем 
6950 


Охрана труда 7059 
Палац 7633 
Параллельные миры 7615 
Пасха. Вкусная выпечка 7406 
Пасха. Рецепты блюд 7407 
ПДД 2014 7418 
Переходим в 4 класе 7270 
Переходим во 2 класс 7271 


Перечень административных правонаруше- 
ний и санкций за правонарушения, по 
которым должностные лица Транспорт- 


ной инспекции Министерства транспор- 
та и коммуникаций Республики Бела- 
русь вправе вести административный 
процесе 7093 
Перечень технических нормативных право- 
вых актов в области архитектуры и 
строительства, действуюіцих на терри- 
тории Республики Беларусь 7454 
Пісьменніца. Грамадскі дзеяч. Жанчына 
6966 
Пишу, потому что болит 7358 
Планирование и организация изучения ка- 
чества воспитательного процесса в уч- 
реждениях профессионального образо- 
вания 7211 
Планирование работы в летнем оздорови- 


тельном лагере 7125 
Планы-канспекты ўрокаў па беларускай 
літаратуры 7188-90 


Планы-канспекты ўрокаў па беларускай мове 
7191-93 

Планы-конспекты уроков по русскому языку 
7194 

Повторяем геометрию 7279 

Порошковая металлургия 7374 

Почвы сельскохозяйственных земель Рес- 
публики Беларусь 7393 

Пояснения к единой Товарной номенклату- 
ре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 
7436 

Правила охоты в Республике Беларусь 
7403 

Правила устройства и безопасной эксплуа- 
таций лифтов и стройтельных грузопас- 
сажирских подьемников 7453 

Правила устройства и безопасной эксплуа- 
тации паровых котлов с давлением пара 
не более 0.07 МПа (0,7 бар) и водогрей- 
ных котлов с температурой нагрева во- 


ды не выше 115 “С 7366-67 
Практикум по дисциплине "Спортивные 
единоборства" 7482 


Прейскурант цен (тарифов) на платные ус- 
луги по заказам населения, предостав- 
ляемые УП "ЖРЭО районов г. Минска" 
7075 

Применение новых форм комплексных 
удобрений под кукурузу и люпин 7395 

Примириться с болезнью 6996 

Проблемы проектирования и развития трак- 
торов, мобильных машин, городского 
электротранспорта 7387 

Проблемы укрепления законности и право- 
порядка: наука, практика, тенденций 
7083 

Прогнозирование и планирование социаль- 
но-экономических процессов 7074 

Программирование однокристальных мик- 
роЭВМ 6951 


Пройзводство стальной литой термообрабо- 
танной дроби в условиях машинострой- 
тельных предприятий 7375 

Протокол межведомственного взаймодейст- 
вия по оказанию помошци жертвам на- 
силия в семье 7111 

Профессиональный английский: государст- 
венное строительство 7512 

Профессиональный французский: государ- 
ственное строительство 7513 

Прыдняпроўе - край талентаў 7634 

Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і 
перспектывы развіцця 7256 

Психологическое сопровождение студентов, 
переживших ненормативный кризие 
родительской семьи 7222 

Психология межличностного обіцения 
6997 

Публічная бібліятэка ў кантэксце сацыя- 
культурнай прасторы рэгіёна: два ста- 


годдзі гісторыі 6966 
Пшанічны каласок 7704 
Работаем над текстом 7514 


Развиваем связную речь у ДОШКОЛЬНИКОВ В 


обіцениий 7145 
Разговорник для сотрудников органов внут- 
ренних дел 7105 


Разноуровневые карточки для индивиду- 
альной работы по математике 7272 
Разноуровневые  лексико-грамматические 
работы по английскому языку 7515-16 
Разноуровневые р лексико-грамматические 
работы по немецкому языку для по- 
урочного контроля 7517 
Разноуровневые самостоятельные работы 
по английскому языку 7518 
Редкие биотопы Беларуси 7257 
Реестр научно-исследовательских, опытно- 
конструкторских и опытно- 
технологических работ, зарегистриро- 
ванных в 2011 г. 6942 
Рекомендации по механизму экономическо- 
го стимулирования качества и безопас- 
ности сельскохозяйственной продукции 
с учетом международного опыта 7390 
Рекомендации по оптимизации минерально- 
го питания молодняка крупного рогато- 
го скота, содержаіцегося на загрязнен- 
ных радионуклидами территориях 
7402 
Рецепты блюд к Пасхе 7408 
Рим 7232 
Русская философия в духовно-культурном 
пространстве Беларуси: история и со- 
временность 6988 
Русский язык 7551-53 
Русский язык. Научный стиль речи: техни- 
ческий профиль 7554 
Русский язык: устные темы и диалоги 7555 
Самастойныя работы па беларускай мове 
7580 
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Самостоятельные и контрольные работы по 


математике 7273 
Самые известные мультики 7667 
Самые лучшие сказки 7668 
Самые любимые сказки 7669 


Сборник индексов изменения стоймостИ 
ремонтно-стройтельных работ и ин- 
формации об отпускных ценах на мате- 
риалы и изделия 7445- 46 

Сборник индексов изменения стоймости, 
цен и тарифов в строительстве по ре- 
гионам и в среднем по Республике Бе- 
ларусь 7447-51 

Сборник лабораторных методов, методик и 
регламентов по получению, исследова- 
нию и переработке волокно- и пленко- 
образуюіцих полимерных материалов 
7438 

Сборник материалов для выпускного экза- 
мена по учебному предмету "Русский 
язык" за период обучения и воспитания 
на Ш ступени обіцего среднего образо- 


вания 7196 
Сектоведение 7023 
Ситуационные задачи по нормальной фи- 

ЗИОЛОГИИ 7315 
Сказки из лукошка 7671 
Сказки-мультфильмы В. Сутеева 7672; 
Словарик пионера 6980 
Словарь по английскому языку 7519 
Слово, озаренное вечностью 7618 
Смаката ад "Народнай трыбуны" 7410 


Современные методы исследования мате- 
риалов 7444 
Современный сортимент садовых насажде- 
ний Беларуси 7396 
Современный урок в учреждений обіцего 


среднего образования 7126 
Созвучье слов живых-2013 7619 
Солнышко в душе 7699 
Сонник 7246 


Справочник врача женской консультаций 
7360 


100 потешек и считалок 7674 
Стройтрест Ме 35 7452 
Студенческая фольклорная практика 7247 
Судьба человека - путь героя 7728 


Таможенный кодекс Таможенного союза 
7080 

Тарифное соглашение между Управлением 
торговли и услуг Миноблисполкома и 
Минским городским комитетом проф- 
союза работников торговли на 2014- 
2015 годы 7060 

Телефонный справочник ГО "Минское го- 
родское жилиіцное хозяйство", подве- 
домственных организаций и городских 
служб 7412 

Телефонный справочник страховых органи- 
заций Республики Беларусь 7413 
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Телефонный справочник учреждения обра- 
зования "Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлек- 


троники" 7411 
Теория статистики 7027 
Тестовые задания по педиатриий 7349 


Тесты по геометрий для поурочного КОН- 


троля 7282-83 
Техническое нормирование и стандартиза- 
ция 6964 


Типовая инструкция для ответственного за 
исправное состояние и безопасную экс- 
плуатацию котлов 7366 

Типовое положение о службе охраны труда 
организаций 7058 

Типовой план счетов бухгалтерского учета. 
Инструкция о порядке применения ти- 
пового плана счетов бухгалтерского 


учета 7428 
Типографика. Экслибрис 6982 
Токарная обработка материалов 7376 
Токсикология ядовитых растений 7344 


Трансплантация почки от живого донора 
7356 

Транеформация жанров в литературно- 
художественной критике 7710 

Управление логистическими рисками 6961 

Устный счет 7200 

Устройство и эксплуатация зенитного ра- 
кетного комплекса ближнего действия 


9К35М2 "Стрела-10М2". Аппаратура 
оценки зоны 9С86 7377 
Учимся говорить по-английски! 7520 


Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія 
7582 


Фёдар Піскуноў. Мова як сістэма 7583 
Фигурки из бисера 7474 
Физическая культура 7483 


Философия и ценности современной куль- 

туры 6989 
Финансы предприятия 7223 
Формирование детско-взрослой обіцности в 


условиях культурно-образовательного 
пространства региона 7121 
Французский язык 7521 


Французский язык для психологов, филосо- 


фов, социологов 7522 
Хиромантия 6990 
Хозяйственный процессуальный  кодекс 

Республики Беларусь 7100 
Хрестоматия для детей 6-10 лет 7681 
Художественно-композиционный анализ 

графических техник 7475 


Ценностный мир современного человека 
7042 

Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь 
7729-30 

Час бліскавіц 7637 

Часоўнік, альбо Тэксты багаслужбаў да роз- 
ных гадзінаў дня і ночы 7021 

Читаем сами по слогам 7682 


Что сердечко подскажет 7700 

УІ Международная научно-практическая 
конференция "Современные инноваци- 
онные технологии и проблемы устойчи- 
вого развития обіцества", г. Минск, 15 
мая 2013 г. 7050 

Школьные истории 7687 

Экологическая тропа "Долина реки Неман" 
7233 

Экологическое право 

Экономика организации (предприятия) 
7224 


7103 


Январь 7445, 7447-48 
Ярмарка звуков 7208 
І'епзепабІе 6968 
5М5 на все случай жизни 7624 


ВеПа Руіпа апад бе Вас соцпіту о ІаКе5. 
Вгіпе Ёгіепаз аіопе іо е Іапё о? біце 
ІаКе5 7234 

ВеПа Руіпа апад бе Вас соцпіту о ІаКе. 
КаІеі4озсоре оЁпаіша! Іапдзсарез 7235 


ВеПа Руіпа апа йе Вайс сойпігу о ІаКез. 
Юпіфце тп5і ее рІасез 7236 
ВеПа Руіпа іг Ваіціўоз еўепу Кгабіаз. Раіуз 
іЧотіач5і іг пцозіабіацзі 7237 
ВеПа Руіпа іг ВаІцўо5 ежегу Кгабіаз. браІуіпеў 
гатіоз реіга?у КаІеі4озКораз 7238 
ВеПа Руіпа іг Ваіцўоз е2егу Кгабіаз. 50 агац- 
гаі і е2егу ба]ў 7239 
ВеЦа ПРуіпа ца Ваібазе егепі 2гете: аг 
«гацгіет и 21о егегі 2еті 7240 
ВеЦа Руіпа пп Ваіціаз егегі 2гете: абаз 
аіпауц г]етпаіпаі5 КаІеі4озКор5 7241 
ВеПа Руіпа цп Ва[ўаз егегі 7ете: уізіпіеге- 
запіаКаі5 па ипікаІаКаі5 7242 
Саіаіогце іпуезітепі ргороза!з оЁ МіпсК сібу 
апа Міп5к гегіоп 7055 
Ехсшзіоп іо іе геуіуа! 7076 
Кероб!іе о? Ве]агіз. Мшйріе іпаісаюог сІц5іег 
зшуеу оЁ бе з5ішайоп оЁ сіІагеп апа 
мотеп, 2012; 7028 
Тре аЙесіеё агеаз: ту уіеуў оЁ е Ёшшге... 
7338 
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ГЕАГРАФІЧНЫ 


Беларусь 
выяўл. мастацтва 7456; гісторыя 7722, 
7724-25; дзярж. права 7091; тэатр 7476; 
фальклор 7244; эканоміка 7076 
Беластоцкі павет, вёска Ялоўка, Польшча 
гісторыя 7731; рэлігія 7731 
Вялікае Княства Літоўскае 
гісторыя 7722 
Дзвіна, рака 
турызм 7234-42 
Мінск 
эканоміка 7055 
Мінская вобласць 
эканоміка 7055 
Мсціслаўскае княства 
гісторыя 7726 
Палессе 
біял. навукі 7256; экалогія 7256 


Барановичи 
высш. образование 7213; история 7723 

Барановичский район 
история 7723 

Беларусь 
банк. дело 7069; биол. науки 7305; бо- 
таника 7310-11; бухгалтерия 7420; во- 
ен. история 7108; геральдика 7715; гос. 
адм. упр. 7104; гос. право 7089-90, 
7092-93; журналистика 6969, 6971; зоо- 
логия 7310; информ. 6971; история 
7108; междунар. отношения 7048; меж- 
дунар. экон. отношения 7049, 7078; ми- 
грация населения 7046; наука 6941; орг. 
пр-ва 7430; охота 7403; охрана окру- 
жаюіцей среды 7257; пожар. охрана 
7334; почтовая связь 7419; право 7100, 
7102; растениеводство 7396; сел. хоз-во 
7393; соц. помоць 7112; социология 
7042; спорт 7478; стандартизация 6962; 
стр-во 7447, 7451; торговля 7078-79; 
трансп. 7415; физ. культура 7481; фило- 
софия 6988; экономика 7049; электро- 
связь 7411, 7413; языкознание 7530 

Браславские озера, национальный парк 
экология 7249 
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ПАКАЗАЛЬНІК 


Вильнюс, город, Литва 
клинич. медицина 7358 
Витебская область 
экономика 7063-64 
Восточно-Европейская платформа 
геология 7303 
Гомель 
история 7727 
Гродно 
туризм 7230 
Двина, река 
туризм 7225-27 
Добрушский район 
краеведение 7713 
Минск 
воен. дело 7109; жилиіц. хоз-во 7066; 
образование 7121; труд 7060; фармако- 
логия 7341-42; экономика 7053, 7075; 
электросвязь 7412 
Минская область 
экономика 7053 
Мозырь 
микробиол. пром-сть 7440 
Неман, река 
туризм 7233 
Несвиж 
музей 6968 
Пекин, город, Китай 
краеведение 7231; туризм 7231 
Прага, город, Чехия 
туризм 7228 
Рим, город, Италия 
краеведение 7229, 7232; туризм 7229, 
7232 
Российская Федерация 
междунар. экон. отношения 7049; фило- 
софия 6988; экономика 7049 
Россия (до 1917 года) 
философия 6988 
Светлогорск 
обіцеобразоват. шк. 7163 
СНГ 
междунар. право 7086 
Страны Таможенного союза 
торговля 7080 
Чехия 
краеведение 7228; туризм 7228 


ПАКАЗАЛЬНІК СЕРЫЙ 


Актуальные вопросы миграции и убежиіца 


Беларуская проза ХХІ стагоддзя 7636 

Беседы о вере и жизни 7007 

Библиотека детского сада 7657, 7676, 7684 

Библиотека журнала "Неман" 7610 

Библиотека начальной школы 7642, 7644, 
7664, 7687 

Библиотека Союза писателей Беларуси З 
Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі 
7623 
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ЗМЕСТ 


Прадмова... 

0 Навука і веды. Арганізацыя. Інфармацыйныя тэхналогіі. Інфармацыя. 
Дакументацыя. Бібліятэчная справа. Установы. Публікацыі 

00 Агульныя пытанні навукі і культуры. Прапедэўтыка 

01 Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі 

02 Бібліятэчная справа. Бібліятэказнаўства. 

06 Арганізацыі наогул. Асацыяцыі. Музеі... 

069 Музеі. Пастаянныя выстаўкі 

070 Газеты. Прэса. Журналістыка .... 

08 Выданні змешанага зместу. Зборнікі ............................................ннн 

087.5 Выданні для моладзі. Дзіцячая, юнацкая літаратура. Кнігі для самых маленькіх. 
Кніжкі з малюнкамі... 

09 Рукапісы. Рэдкія кнігі ... 

1 Філасофія. Псіхалогія. 

2 Рэлігія. Багаслоўе-.......а аны нааннычаанаанаааацанааа ане 

3 Грамадскія навукі. Статыстыка. Палітыка. Эканоміка. Гандаль. 
Права. Дзяржава. Ваенная справа. Сацыяльнае забеспячэнне. 
Страхаванне. Адукацыя. Фальклор 

311 Тэорыя статыстыкі. Статыстычныя метады.. 

314 Дэмаграфія. Вывучэнне народанасельніцтва 

316 Сацыялогія 

32 Палітыка: ананасы цца цаааенацатцаа 

33 Эканоміка. Народная гаспадарка. Эканамічныя навукі 

34 Права. Юрыдычныя навукі : 

35 Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне. Ваеннае майстэрства. Ваенныя навукі ....26 

36 Забеспячэнне духоўных і матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей. Сацыяльнае 
забеспячэнне. Сацыяльная дапамога. Забеспячэнне жыллём. Страхаванне ............... 26 

37 Выхаванне. Навучанне. Адукацыя 

39 Этнаграфія. Звычаі. Норавы. Традыцыі. Лад жыцця. Фальклор 

5 Матэматыка і прыродазнаўчыя навукі. 

51 Матэматыка 

52 

53 

54 Хімія. Крышталяграфія. Мінералогія ... 

55 Навукі аб Зямлі. Геалагічныя навукі 

57 Біялагічныя навукі ў цэлым 

58 Батаніка .. 

59 Заалогія .................. 

6 Прыкладныя навукі. Медыц 

61 Медыцынскія навукі 

62 Інжынерная справа. Тэхніка ў цэлым ... 

63 Сельская гаспадарка. Лясная гаспадарка. Паляванне. Рыбная гаспадарка 

б4 Хатняя гаспадарка. Дамаводства. Камунальна-бытавая гаспадарка ....... 

654 Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне (арганізацыя і эксплуатацыя) .... з 

655 Паліграфічная прамысловасць. Выдавецкая справа. Кніжны гандаль ........................ 


122 


Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштовая сувязь 
Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік 
Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Эканоміка прадпрыемстваў 
Рэклама. Інфармацыйная работа. Сувязі з грамадскасцю ............ 
Хімічная тэхналогія. Хімічная прамысловасць. Харчовая прамысловасць. 
Металургія. Роднасныя галіны 
Розныя галіны прамысловасці і рамёстваў. Дакладная механіка 
Будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы. Будаўніча-мантажныя работы .... 
Мастацтва. Забавы. Відовішчы. Спорт ......................................... 

Мова. Мовазнаўства. Лінгвістыка. Літаратура ... 
Агульныя пытанні лінгвістыкі, літаратуры і філалогіі 
Мовазнаўства і мовы. Лінгвістыка 
Літаратура. Літаратуразнаўства. 
Геаграфія. Біяграфіі. Гісторыя ... 
Краязнаўства. 
Біяграфічныя і падобныя даследаванні .. 
Гісторыя 


Імянны паказальна начана 95 
Прадметны паказальнік ганна нанава нана 103 
Паказальнік загалоўкаў 
Геаграфічны паказальнік 
Паказальнік серый: асанна ан аааааанннцынанціннасананцейнанцнаўца цах 
Паказальнік моў (акрамя беларускай і рускай), 

на якіх надрукаваны кнігі 
Паказальнік памылковых І5ВХ ... 
Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, 
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